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भाग - III 

हरियाणा सरकार 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 11 अप्रैल, 2018 
संख्या संख्या का0आ0 22 / ह0अ034 / 2017 / धा045 / 2018. - गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण 
अधिनियम , 2017 2017 का 34 ), की धारा 45 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आन्तरिक विकास कार्यों से अन्यथा, गुरुग्राम महानगर विकास 
प्राधिकरण अधिनियम , 2017 की अधीन स्थापित प्राधिकरण को अवसंरचना विकास कार्यों के सम्बन्ध में 
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों, संपत्तियों में हित , अधिकारों और दायित्वों के 
हस्तान्तरण, इस हस्तान्तरण योजना के निबन्धनों के अनुसार, को उपबन्धित करने तथा प्रभावी रूप देने 
के लिए तथा उससे आनुषंगिक तथा प्रासंगिक मामलों के लिए निम्नलिखित हस्तान्तरण योजना बनाते है , 
अर्थात् : 
1. (1) यह योजना गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ( हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण संक्षिप्त नाम, विस्तार 
संपत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार तथा दायित्व ) हस्तान्तरण योजना, 2018, कही जा सकती है । 

तथा प्रारम्भ । 
( 2) इस योजना का विस्तार गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में तथा आगे हरियाणा 
शहरी विकास प्राधिकरण की सभी संपत्तियों, संपत्तियों के हितों, अधिकारों और दायित्वों की सीमा तक 
होगा, जो हरियाणा राज्य के भीतर और बाहर अब स्थित हैं , जहाँ तक हरियाणा शहरी विकास 
प्राधिकरण की ऐसी सम्पत्तियाँ, सम्पत्तियों में हित , अधिकार तथा दायित्व, गुरूग्राम महानगर क्षेत्र में 
स्थित आन्तरिक विकास कार्यों से अन्यथा अवसंरचना विकास कार्यों से सम्बन्धित हैं । 

(3) हस्तान्तरण योजना प्रथम अप्रैल, 2018 से लागू होगी ; 
2. (1) इस हस्तान्तरण योजना में , विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 

परिभाषाएं । 
( क ) " अधिनियम " से अभिप्राय है, गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम , 

2017 (2017 का 34 ) है; 
( ख ) " आस्तियों " से अभिप्राय है , गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित 

अन्य आन्तरिक विकास कार्यों से भिन्न , अवसंरचना विकास कार्यों से सम्बन्धित 
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सभी संपत्तियाँ और सम्पत्तियों में हित , 
चल तथा अचल, इसमें सड़कों, जलापूर्ति प्रणालियों तथा पाईपलाईनों, निकास 
प्रणाली और पाईपलाईनों, बरसाती जल निकासी प्रणाली और पाईपलाईनों, 
सड़कों के साथ - साथ हरित क्षेत्र , विनिर्दिष्ट पार्को, खुले स्थानों , स्टेडियमों, भवनों, 
पेड़ पौधे, मशीनरी, स्टोर, कर्मशालाएं, फर्नीचर, जुडनार, वाहनों, अतिथि गृहों , 
उनसे संबंधित सुविधाएं तथा संस्थापन , नगदी, बैंक नगदी, निवेश, पुस्तक ऋण 
( भौतिक एवं अमूर्त ), मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति , मार्ग अधिकार, हितलाभ , 
लाईसेंसिज , सहमति , प्राधिकरणों, प्रत्येक प्रकार, स्वरूप तथा विवरण जो काई भी 
हों , विशेषाधिकार, स्वतंत्रता लाभ , हितलाभ एवं अनुमोदन , संविदा, विलेख , 
योजनायें , बॉन्ड ( अधिपत्र), करार तथा विलेखों तथा हित ( प्राप्त करने योग्य 
सहित ), किसी भी स्वरूप और जहाँ कहीं भी स्थित है, का पंजीकरण और 

शक्तियाँ भी शामिल हैं ; 
( ग ) " प्रभावी तिथि " से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल, 2018 है ; 

" दायित्वों " में शामिल है सभी देनदारियां, ऋण, कर्तव्य , बाध्यता तथा अन्य 
बकाया देयताएं शामिल हैं जिसमें वैधानिक दायित्व तथा सरकारी उद्ग्रहण, जो 
किसी भी स्वरूप तथा सम्भाव्य दायित्व के हों , भी शामिल हैं जो गुरूग्राम 
महानगर क्षेत्र में स्थित आन्तरिक विकास कार्यों से भिन्न हरियाणा शहरी विकास 
प्राधिकरण के अवसंरचना विकास कार्यों के सम्बन्ध में प्रभावी तिथि से पहले के 
व्यवहार के सम्बन्ध में उत्पन्न हो सकती हैं ; 
" कार्यवाहियों " में वादों, अपीलों , शिकायतों, याचिकाओं, आवेदनों, सुलह, 
माध्यस्थमों , दीवानी अथवा आपराधिक मामले या अन्यथा , जिनमें हरियाणा शहरी 
विकास प्राधिकरण पक्षकार के रूप में है , सहित सभी प्रकार की कार्यवाहियाँ 
शामिल हैं ; 
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( च) “ अनुसूची " से अभिप्राय है, इस हस्तान्तरण योजना से संलग्न अनुसूची । 
( 2 ) इस हस्तान्तरण योजना में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों 
तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगें जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं । 


हरियाणा शहरी 
विकास प्राधिकरण 
की संपत्तियों का 
वर्गीकरण । 


3. (1 ) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपत्तियों को अनुसूचियों में निम्नलिखित रूप से 
वर्गीकृत किया गया है: 

( क) अनुसूची क से ड़ में वर्णित अवसंरचना विकास कार्य; 

( ख ) अनुसूची च में वर्णित भवनः तथा 
__ ( ग ) अनुसूची छ में वर्णित भूमि । 

(2 ) यदि उक्त खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन सम्पत्तियाँ किन्हीं उधारों या व्यवस्याओं के 
लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ली गई किसी वित्तीय सहायता या दायित्वों के लिए 
किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में प्रतिभूति के अध्यधीन हैं और उसके संबंध में दायित्व हरियाणा शहरी 
विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण में वर्गीकृत किए जाने हैं , तो राज्य सरकार, उक्त प्रयोजन के लिए 
जारी किये जाने वाले आदेश द्वारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और प्राधिकरण के बीच ऐसी 
संपत्तियों, परिसंपत्तियों और अधिकारों द्वारा सुनिश्चित दायित्वों का विभाजन कर सकती है और इस 
तरह के विभाजन पर प्रतिभूति केवल विभाजित दायित्व की सीमा तक लागू होगी । 


हस्तान्तरण का 
प्रभाव । 


4 . (1) प्रभावी तिथि को या से और अधिनियम तथा इस हस्तान्तरण योजना में निर्दिष्ट निबन्धनों 
तथा शर्तो के अधीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण , आस्तियों और दायित्वों, कार्यवाही और 
अभिलेख, चाहे भौतिक या डिजिटल, जो अनुसूची क से छ के रूप हैं , राज्य सरकार या हरियाणा शहरी 
विकास प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली किसी आगामी कार्यवाही या बात के बिना 
सभी उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए पूर्ण रूप से प्राधिकरण में हस्तान्तरित तथा निहित हो जायेंगे । 

(2 ) ऐसे हस्तान्तरण पर, प्राधिकरण , प्रभावी तिथि से हस्तान्तरित की गई संपत्तियों अथवा 
उसके संचालनों तथा उनके रखरखाव से संबंधी या उत्पन्न सभी प्रकार के कृत्यों, कर्तव्यों , 
उत्तरदायित्वों तथा दायित्वों का निर्वहन करेगा । 

(3 ) ऐसे हस्तान्तरण पर तथा प्रभावी तिथि से , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऋण, 
परिदान, बाध्यताएं समाप्त तथा रद्द हो जाएंगी जो इस हस्तान्तरण योजना या किसी अन्य अधिसूचना, 
जो राज्य सरकार द्वारा जारी की जाए, में वर्णित के सिवाय , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सभी 
दावों का पूर्ण तथा अंतिम निपटान होगा । 

( 4) ऐसे हस्तान्तरण के होने पर तथा इसके बाद उपरोक्त उपबंधित कृत्यों के निहित होने 
पर तथा यथा उपबंधित से अन्यथा के सिवाय , प्राधिकरण, इसे हस्तान्तरित की गई सम्पत्तियों, चाहे 
किसी भी स्वरूप की हों, के सम्बन्ध में सभी कृत्यों, सविदाओं, अधिकारों, विलेखों, योजनाओं, बन्धपत्रों, 
करारों, व्यवस्थाओं, कार्यवाहियों तथा अन्य लिखतों के लिए जिम्मेदार होगा , जिसमें हरियाणा शहरी 
विकास प्राधिकरण पक्षकार था और जो प्रभावी तिथि को अस्तित्व में या प्रभावी है, और उसी रीति में 
दायी होगा जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्रभावी तिथि से ठीक पहले दायी थी , और वे 
प्राधिकरण के विरूद्ध लागू तथा प्रभावी होंगे, और वे ऐसे रूप में लागू किये जा सकते हैं मानो 
प्राधिकरण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बजाय पक्षकार था । 

(5 ) उपर्युक्त इस खण्ड की कोई भी बात , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों 
और अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में अधिकारों, जिम्मेदारियों, दायित्वों और बाध्यताओं तथा वैधानिक देयों 
जैसे वेतन , मजदूरी, उपदान, पेंशन , भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण / चिकित्सा लाभ, क्षतिपूर्ति तथा 
सेवानिवृत्ति लाभों सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और अन्य कार्मिकों से 
सम्बन्धित मामलों को लागू नहीं होगी । 

__ (6 ) इस हस्तान्तरण योजना में यथा विनिर्दिष्ट हस्तान्तरण और निहित प्रतिफल, राज्य 
सरकार, आदेश द्वारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्राधिकरण को हस्थान्तरित किए गए 
तुलनपत्र तथा वित्तीय मामलों को अधिसूचित करेगी । 

( 7) राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ जारी किए जाने वाले आदेश द्वारा, इस हस्तान्तरण 
योजना के खण्ड 7 में वर्णित अनन्तिम अवधि के दौरान किसी भी समय अनुसूचियों में निर्दिष्ट निबन्धनों 
तथा शर्तों को संशोधित , बदल, उपान्तरित , जोड़, लोप या अन्यथा परिवर्तित कर सकती है । 

( 8 ) प्राधिकरण को हस्तान्तरित संपत्तियों में अधिकार या संपत्तियों में हित, इस हस्तान्तरण 
योजना या लागू अनुसूची में निर्दिष्ट निर्बन्धनों और सीमाओं के अनुसार लागू होंगे । 
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( 9 ) 


. 


9) हस्तान्तरण योजना में किसी बात के होते हुए भी , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण , 
गुरूग्राम महानगर क्षेत्र में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के स्वामित्व, प्रबन्धन और नियंत्रण के 
अधीन सड़कों के संबंध में अवसंरचना विकास कार्यों के लिए प्राधिकरण को रास्ते तक पहुँच प्रदान 
करेगा । 
5. अधिनियम और इस हस्तान्तरण योजना के अनुसार हस्तान्तरण के प्रभावी होने पर , सभी तृतीय पक्षकारों के 
व्यक्तियों के अधिकारों और बाध्यताओं को प्राधिकरण तक सीमीत किया जाएगा, जिनके अधिकारों, अधिकार तथा 

बाध्यताएं । 
संपत्तियों, संपत्तियों में हित या दायित्वों को सौंपा गया हो और किसी विलेख, दस्तावेज , लिखत , करार 
या व्यवस्था , जो ऐसे व्यक्ति द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ की गई है , में किसी बात 
के होते हुए भी , ऐसा व्यक्ति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी हक या हित का 
दावा नहीं करेगा । 
6. (1 ) प्रभावी तिथि पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा या के विरूद्ध लम्बित सभी लंबित वाद, कार्यवाही 
कार्यवाहियाँ, किसी भी स्वरूप की हों , हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरण के कारण किसी भी आदि । 
तरह से समाप्त या बन्द या अन्यथा से प्रतिकूल रूप से प्रभावी नहीं होगी और कार्यवाहियाँ प्राधिकरण 
द्वारा या के विरूद्ध जारी रहेंगी, अभियोजित या लागू की जाएंगी, जो उसे इस हस्तान्तरण योजना 
और इसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार सौंपी गई है । 

(2 ) उपरोक्त उपखंड (1) के अधीन की गई कार्यवाहियाँ उसी रीति में और उसी सीमा तक 
जारी रहेंगी, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा या के विरूद्ध जारी, अभियोजित और लागू 
होती या हो सकती थी , यदि इस हस्तान्तरण योजना में निर्दिष्ट हस्तान्तरण नहीं किया गया 
होता । 
7. (1 ) इस हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरण, जब तक राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रथम दृश्टान्त 
किसी आदेश में अन्यथा से विनिर्दिष्ट न हो , प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम 

अन्तिम रूप में 

संपत्तियों अधिकारों, 
होगा । 

आस्तियों, देनदारियों 
( 2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचित आदेश द्वारा, प्रभावी तिथि से एक वर्ष की 
अवधि के भीतर किसी भी समय, हस्तान्तरण में शामिल मदों सहित हस्तान्तरण के निबन्धनों तथा शर्तों वर्गीकरण और 
को संशोधित , बदल , उपान्तरित , जोड़, कम , लोप या अन्यथा परिवर्तित कर सकती है, और ऐसी रीति में हस्तान्तरण । 
तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो राज्य सरकार उचित समझे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 
की ऐसी आस्तियों, दायित्वों, कार्यवाहियों, अधिकारों तथा बाध्यताओं और उसके भाग का हस्तान्तरण 
प्राधिकरण या विषर्येपन कर सकती है । 

( 3 ) प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर और राज्य सरकार द्वारा दिए गए 
किसी निर्देश के अध्यधीन , इस हस्तान्तरण योजना के अनुसार आस्तियों, दायित्वों, कार्यवाहियों , 
अधिकारों और बाध्यताओं का किया गया हस्तान्तरण अंतिम होगा । 
8. इस हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरण , हस्तान्तरण योजना को अधिसूचित करते हुए और विधि के प्रचालन 
इस हस्तान्तरण योजना के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार जारी आदेशों और इस हस्तान्तरण योजना द्वारा हस्थान्तरण । 
के निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन राज्य सरकार , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण , अन्तरिति या 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आगे किए जाने वाला कोई कार्य, विलेख या किसी बात के बिना राज्य सरकार 
की कार्यवाही के अनुसरण में परिचालित तथा प्रभावी होगा । 
9. (1 ) इस हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरण के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई संदेह , राज्य सरकार का 
विवाद या भिन्नता का मुद्दा, अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन , उस पर राज्य सरकार का निर्णय निर्णय अंतिम होना । 
अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा । 

( 2) राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश अधिसूचित करते हुए, अधिनियम के उपबंधों से 
अनसंगत, इस हस्तान्तरण योजना में संशोधन कर सकती है और ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस 
हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरणों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर 
करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों । 
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___ अनुसूची क 

दिखिए मद (ए) खंड 3 के उपखंड (1) } 
आधारिक संरचना का विकास कार्य - रोड नेटवर्क ( हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) 
संपत्ति पहचान संख्या - 1 

एन एच 8 से सैक्टर 55 / 56 रोड ( गोल्फ कोर्स रोड ) 

लंबाई 9800 मी .; चौ . - 60 मी 
संपत्ति पहचान संख्या - 2 

इफको चौक से सिकंदरपुर मैट्रो स्टेशन 

लंबाई 2600 मी.; चौ. - 30 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 3 

एम जी रोड सैक्टर 56 / 57 से इफको चौक 

लंबाई 7100 मी.; चौ .- 60 मी 
संपत्ति पहचान संख्या - 4 

सैक्टर 29 से सैक्टर 26ए रोड 

लंबाई 2100 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 5 

सैक्टर 29 / 44 से सैक्टर 26 ए / 42 रोड 

लंबाई 2100 मी .; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 6 

सैक्टर 27 / 43 से बाहरी सैक्टर 26 ए रोड 

लंबाई 1100 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 8 

सैक्टर 44 / 52 से सैक्टर 42 रोड 

लंबाई 2000 मी .; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 9 

फरीदाबाद रोड से सैक्टर 43 / 53 रोड 

लंबाई 2200 मी .; चौ .- 30 मी ... 
संपत्ति पहचान संख्या - 10 सैक्टर 52 / 57 से सैक्टर 54 / 55 रोड 

लंबाई 1320 मी .; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 11 सैक्टर 53 / 56 से बाहरी सैक्टर 54 / 55 रोड 

लंबाई 750 मी .; चौ. - 30 मी 
संपत्ति पहचान संख्या - 12 सोहना रोड से घाटा गांव रोड 

लंबाई 6720 मी.; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 13 फरीदाबाद रोड से घाटा गांव रोड 

लंबाई 2100 मी .; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 14 सोहना रोड से रामबीर की ढानी रोड सैक्टर 69 / 71 रोड 

लंबाई 1305 मी .; चौ .- 90 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 15 रामबीर की ढानी ( सैक्टर 69 / 71 ) से एन एच 8 रोड 

लंबाई 3690 मी .; चौ . - 90 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 16 एस पी आर रोड से रामबीर की ढानी में 

लंबाई 285 मी.; चौ . - 90 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 17 

सैक्टर 4 / 7 ( ओल्ड रेलवे रोड ) से सैक्टर 4 / 7 / 9ए चौक रोड 

लंबाई 1300 मी.; चौ.- 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 18 

सैक्टर 4 / 7 / 9ए लक्ष्मण विहार रोड 

लंबाई 900 मी .; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 19 

सैक्टर 4 / 3 / 5 चौक से सैक्टर 4 / 9ए / लक्ष्मण विहार रोड 

लंबाई 1300 मी .; चौ .- 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 21 

सैक्टर 4 तथा 7, 9ए चौक से सैक्टर 9 बिन्दु पर 
लंबाई 1500 मी .; चौ . - 30 मी . . 
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संपत्ति पहचान संख्या - 25 पटौदी रोड से सैक्टर 37सी / 37डी / 9बी जंक्शन रोड 

लंबाई 1470 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 26 सैक्टर 10 / 37सी / 9ब जंक्शन से 37सी / 37डी / 9बी जंक्शन रोड 

लंबाई 1700 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 27 हुडा सिटी सैंटर से बख्तावर चौक रोड 

लंबाई 377 मी.; चौ.- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 28 सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक रोड 

लंबाई 2910 मी .; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 29 

एन एच 8 से बख्तावर चौक रोड 

लंबाई 1800 मी .; चौ .- 30 मी. 
संपत्ति पहचान संख्या - 30 बख्तावर चौक से मेफिल्ड गार्डन रोड 

लंबाई 1200 मी .; चौ. - 30 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 31 

अंबेडकर चौक से मेफिल्ड गार्डन 

लंबाई 800 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 32 एसपीआर ( दक्षिणी पेरी फेरी रोड ) से मेफिल्ड गार्डन रोड सैक्टर 49 / 50 

लंबाई 1300 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 33 मेफिल्ड गार्डन से तिगरा गांव रोड 

लंबाई 1470 मी .; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 34 

सुभाष चौक से बख्तावर चौक रोड 

लंबाई 1010 मी .; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 35 सोहना रोड से मेफिल्ड गार्डन रोड 

लंबाई 1200 मी .; चौ.- 30 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 36 साउथ सिटी टी -प्वाइंट से आरडी सिटी रेड लाइट रोड 

लंबाई 1250 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 37 साइबर पार्क से अंबेडकर चौक रोड 

लंबाई 1110 मी .; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 38 

आरडी सिटी चौक से सैक्टर 47 टी - प्वाइंट रोड 

लंबाई 3000 मी.; चौ .- 30 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 39 

एस पी आर ( दक्षिणी पेरी फेरी रोड ) से टी - प्वाइंट सैक्टर 51 रोड 

लंबाई 1600 मी .; चौ.- 30 मी .. 
संपत्ति पहचान संख्या - 40 

अंबेडकर चौक से वाई प्वाइंट सैक्टर 51 / 52 / 57 रोड 

लंबाई 1050 मी .; चौ. - 30 मी. . 
संपत्ति पहचान संख्या - 41 वाई प्वाइंट सैक्टर 51 / 52 / 57 रोड से बोटेनिकल गार्डन चौक सैक्टर 52 / 52ए / 5 

लंबाई 1650 मी .; चौ. - 30 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 42 वाई प्वाइंट सैक्टर 51 / 52 / 57 रोड से टी प्वाइंट सैक्टर 50 रोड 

लंबाई 1550 मी .; चौ . - 30 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 43 हुडा सिटी सैंटर मैट्रो स्टेशन से सिग्नेचर टॉवर रोड 

लंबाई 1800 मी .; चौ. - 30 मी. 
संपत्ति पहचान संख्या - 44 माता रोड़ से दयानन्द कालोनी तक ( सैक्टर 5 / 6 ) 

लंबाई 850 मी .; चौ. - 30 मी . 
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संपत्ति पहचान संख्या - 45 नया रेलवे रोड से माता रोड 

लंबाई 850 मी.; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 46 पुराना दिल्ली रोड से टी - प्वाइंट सैक्टर 21 / 22 रोड 

लंबाई 750 मी .; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 47 टी -प्वाइंट सैक्टर 21 / 22 से टी - जंक्शन ताउ देवीलाल पार्क रोड 

लंबाई 1300 मी .; चौ .- 30 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 48 पुराना दिल्ली रोड से रेजांग्ला चौक रोड 

लंबाई 2800 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 49 रेजांग्ला चौक से दिल्ली बॉर्डर रोड 

लंबाई 1800 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 51 एन एच 8 से सैक्टर 45 रोड 

लंबाई 1850 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 53 सैक्टर 38 से सैक्टर 31 रोड 

लंबाई 860 मी.; चौ. - 30 मी ... 
संपत्ति पहचान संख्या - 54 सीआर मॉडल स्कूल चौक से सैक्टर 41 रोड 

लंबाई 1075 मी.; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 56 पुराना दिल्ली रोड से एन एच 8 रोड (इफको) 

लंबाई 2200 मी .; चौ. - 30 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 57 

एस पी आर ( दक्षिणी पेरी फेरी रोड ) से सैक्टर 39 रोड 

लंबाई 1450 मी .; चौ. - 60 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 58 सैक्टर - 58 से सैक्टर 58 / 61 रोड 

लंबाई 1650 मी.; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 59 सैक्टर - 59 से सैक्टर 62 / 63 रोड 

लंबाई 960 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 60 सैक्टर - 62 / 63 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1090 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 61 एस पी आर ( दक्षिणी पेरी फेरी रोड ) से सैक्टर 63 ए / 64 रोड 

लंबाई 2245 मी.; चौ .- 60 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 62 

सैक्टर - 64 / 65 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1325 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 63 एस पी आर ( दक्षिणी पेरी फेरी रोड ) से सैक्टर 64 / 67 रोड 

लंबाई 2160 मी .; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 64 

सैक्टर - 64 / 67 / 67ए के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1000 मी .; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 65 

एस पी आर ( दक्षिणी पेरी फेरी रोड) से सी आर पी एफ कैंप रोड 

लंबाई 2000 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 66 

एन एच 8 से सैक्टर 81 / 82 रोड 

लंबाई 2010 मी .; चौ . - 99 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 67 

सैक्टर 85 / 86 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1172 मी .; चौ. - 99 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 68 

सैक्टर 89 / 90 / 93 / 94 के बीच विभाजित रोड 
लंबाई 1889 मी .; चौ .- 99 मी . 
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संपत्ति पहचान संख्या - 69 एनएच 8 से सैक्टर 82 / 82 ए / 83 रोड 

लंबाई 1300 मी .; चौ. - 60 मी . . 
संपत्ति पहचान संख्या - 70 सैक्टर 82 / 82 ए के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 330 मी.; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 71 सैक्टर 82 / 82ए से सैक्टर 90 / 91 बाहरी रोड सैक्टर 81 

लंबाई 2955 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 72 सैक्टर 90 / 91 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1131 मी .; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 73 

सैक्टर 92 / 93 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 200 मी.; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 74 सैक्टर 92 / 93 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 930 मी .; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 75 

सैक्टर 93 / 94 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1270 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 76 सैक्टर 90 / 93 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1007 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 77 एनपीआर से सैक्टर 84 / 88 रोड 

लंबाई 99 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 78 

सैक्टर 85 / 89 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 2150 मी.; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 79 

एन पी आर ( उत्तरी पेरी फेरी रोड ) से सैक्टर 82 / 85 रोड 

लंबाई 1600 मी.; चौ.- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 80 सैक्टर 84 / 85 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 2139 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 81 सैक्टर 92 / 95 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 2670 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 82 सैक्टर 91 / 92 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1619 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 83 सैक्टर 87 / 91 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1812 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 84 सैक्टर 81 / 86 से सैक्टर 87 रोड तक 

लंबाई 2285 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 85 

सैक्टर 92 / 95 से सैक्टर 95 बाहरी रोड 

लंबाई 1480 मी ; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 86 बाहरी रोड सैक्टर 91 

लंबाई 1100 मी.; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 127 रेलवे लाईन से एनपीआर के बीच सैक्टर 110ए / 111 

लंबाई 920 मी.; चौ. - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 129 एनपीआर से बाहरी सैक्टर 102 रोड 

लंबाई 1640 मी .; चौ. - 60 मी . 
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संपत्ति पहचान संख्या - 130 एनपीआर ( उत्तरी पेरी फेरी रोड ) से बाहरी सैक्टर 102ए रोड 

लंबाई 1710 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 131 एनपीआर ( उत्तरी पेरी फेरी रोड ) से सैक्टर 103 / 106 रोड़ 

लंबाई 690 मी.; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 132 एनपीआर ( उत्तरी पेरी फेरी रोड ) से सैक्टर 106 / 109 रोड 

लंबाई 1740 मी .; चौ.- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 134 बजघेड़ा रोड से सैक्टर 112 / 114 

लंबाई 1410 मी .; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 135 बायो डायवर्सिटी पार्क से कचरा चौक फरीदाबाद रोड पर 

लंबाई 2100 मी.; चौ .- 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 136 सैक्टर 42 / 54 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 2200 मी .; चौ . - 30 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 138 सैक्टर 99 / 102 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1080 मी.; चौ . - 75 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 139 सैक्टर 34 / 72ए के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 200 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 140 बाहरी पेरीफेरी सैक्टर 99ए रोड 

लंबाई 4220 मी .; चौ. - 75 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 141 

सैक्टर 31 से सैक्टर 40 

लंबाई 1080 मी .; चौ. - 75 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 142 एनपीआर ( उत्तरी पेरीफेरी रोड ) से रेलवे लाईन सैक्टर 9ए के पास 

लंबाई 1150 मी .; चौ.- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 143 सैक्टर 103 / 106 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 2300 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 144 सैक्टर 114 / 115 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1520 मी.; चौ. - 75 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 145 बाहरी रोड सैक्टर 114 

लंबाई 780 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 147 एन पी आर ( उत्तरी पेरीफेरी) से ( रेलवे लाईन सैक्टर 105 / 110 के बीच) 

लंबाई 1050 मी .; चौ . - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 153 सैक्टर 64 / 63 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 750 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 154 एसपीआर ( दक्षिणी पेरीफेरी रोड ) से सैक्टर 59 / 60 बीएसएफ रोड 

लंबाई 2115 मी.; चौ.- 60 मी. 
संपत्ति पहचान संख्या - 155 सैक्टर 60 / 59 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 500 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 156 सैक्टर 66 / 67 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1485 मी .; चौ .- 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 157 सैक्टर 66 / 67 से सोहना रोड 

लंबाई 500 मी .; चौ. - 60 मी . 
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संपत्ति पहचान संख्या - 158 सैक्टर 63, 63ए / 60 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 2060 मी .; चौ. - 60 मी . 
संपत्ति पहचान संख्या - 161 एन एच 8 ( शंकर चौक ) से सैक्टर 25 / 25ए साइबर सिटी 

लंबाई 1000 मी.; चौ . - 30 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 163 शंकर चौक से बायाडीवर्सिटि पार्क 

लंबाई 4500 मी .; चौ. - 150 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 164 बाहरी सिकंदरपुर रोड से दिल्ली बॉर्डर 

लंबाई 2550 मी .; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 165 बाहरी सिकंदरपुर रोड एमजी रोड 

लंबाई 500 मी.; चौ . -10 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 171 नई कॉलोनी मोड से मदनपुरी से पटौदी चौक के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1119 मी .; चौ .- 30 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 177 सैक्टर 21 से सैक्टर 22 / 23 रोड 

लंबाई 1350 मी .; चौ. - 24 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 178 9ए / 3ए से रेलवे लाइन ( धनवापुर की ओर ) 

लंबाई 235 मी .; चौ .- 20 मी ; । 
संपत्ति पहचान संख्या - 179 सैक्टर 27 / 43 से हुडा रोड मैट्रो स्टेशन रोड 

लंबाई 200 मी.; चौ.- 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 181 सैक्टर 86 / 90 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1600 मी.; चौ. - 75 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 182 सैक्टर 86 / 81 के बीच विभाजित रोड 

लंबाई 1650 मी.; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 183 सैक्टर 101 / 102 से रेलवे लाइन 

लंबाई 1300 मी .; चौ . - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 189 मास्टर रोड सैक्टर 76 / 77 के बीच 

लंबाई 1950 मी.; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 190 मास्टर रोड सैक्टर 75ए / 76 के बीच 

लंबाई 1400 मी ; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 191 सैक्टर 77 का बाहरी रोड 

लंबाई 1150 मी.; चौ .- 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 192 सैक्टर 76 का बाहरी रोड 

लंबाई 1700 मी.; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 193 मास्टर रोड सैक्टर 74 / 74ए, 35 / 74, 34 / 74, 34 / 72ए के बीच 

लंबाई 2650 मी.; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 194 मास्टर रोड सैक्टर 73 / 74 के बीच 

लंबाई 2500 मी.; चौ . - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 195 मास्टर रोड सैक्टर 72ए, 73 तथा 74 के बीच 

लंबाई 1075 मी.; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 196 70ए का बाहरी रोड 

लंबाई 2850 मी .; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 197 मास्टर रोड सैक्टर 70 / 70ए के बीच 
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लंबाई 1500 मी .; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 198 मास्टर रोड सैक्टर 69 / 70 के बीच 

लंबाई 1500मी.; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 199 मास्टर रोड सैक्टर 68 / 69 के बीच 

लंबाई 2100 मी .; चौ . - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 200 मास्टर रोड सैक्टर 72 / 72ए के बीच 

लंबाई 700 मी .; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 201 मास्टर रोड सैक्टर 78 / 80 के बीच 

लंबाई 1950 मी.; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 202 सैक्टर 79 का बाहरी रोड 

लंबाई 3850 मी .; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 203 मास्टर रोड सैक्टर 78 / 79 के बीच 

लंबाई 2300 मी.; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 204 मास्टर रोड सैक्टर 75 / 75ए के बीच 

लंबाई 1200 मी .; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 205 मास्टर रोड सैक्टर 71 / 72 के बीच 

लंबाई 2550 मी.; चौ .- 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 206 मास्टर रोड सैक्टर 71 / 73 के बीच 

लंबाई 2350 मी .; चौ. - 60 मी ; 
संपत्ति पहचान संख्या - 3136 सिकंदरपुर मैट्रो स्टेशन से सिकंदरपुर गांव की सीमा वाले ( रोड तक ) 

लंबाई 550 मी.; चौ .- 30 मी ; 
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____ अनुसूचित ख 

{ देखिए मद (ए ) खंड 3 के उपखंड (1) } 

अवसंरचना विकास कार्य - जल आपूर्ति लाईन (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ) 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 208 जल आपूर्ति लाईन - 208 चन्दू बूढेरा से सैक्टर 99 

लम्बाई 12971 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 209 


जल आपूर्ति लाईन - 209 सैक्टर 38 / 47 
लम्बाई 2069 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 210 


जल आपूर्ति लाईन - 210 चन्दू बूढेरा से सैक्टर 99 
लम्बाई 4773 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


- 


- 


- - - - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 211 


जल आपूर्ति लाईन - 211 सैक्टर 99 से 75 
लम्बाई 13093 मीटर : व्यास 1600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 212 


जल आपूर्ति लाईन - 212 सैक्टर 32 से 10ए 
लम्बाई 1353 मीटर: व्यास 1600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 213 


जल आपूर्ति लाईन - 213 सैक्टर 75 से 69 
लम्बाई 5000 मीटरः व्यास 1500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 214 


जल आपूर्ति लाईन - 214 सैक्टर 88 से 89 
लम्बाई 7544 मीटर: व्यास 1500 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 215 


जल आपूर्ति लाईन - 215 सैक्टर 75ए से 69 
लम्बाई 4641 मीटर: व्यास 1500 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 216 


जल आपूर्ति लाइन - 216 सैक्टर 101 / 102 
लम्बाई 1774 मीटर: व्यास 1500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 217 


जल आपूर्ति लाईन - 217 सैक्टर 69 से 65 
लम्बाई 518 मीटर: व्यास 1400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 218 


जल आपूर्ति लाईन - 218 सैक्टर 86 / 93 
लम्बाई 452 मीटर: व्यास 1400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 219 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


जल आपूर्ति लाइन - 219 सैक्टर 104 / 102ए 
लम्बाई 691 मीटर: व्यास 1400 मि०मी० 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
जल आपूर्ति लाईन - 220 सैक्टर 10ए से 9बी 
लम्बाई 4085 मीटर: व्यास 1300 मि0मी0 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 220 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 221 


जल आपूर्ति लाईन - 221 सैक्टर 103 / 104 
लम्बाई 1106 मीटर: व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 222 


जल आपूर्ति लाईन - 222 सैक्टर 103 / 104 
लम्बाई 815 मीटर: व्यास 1200 मि०मी० 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 223 जल आपूर्ति लाईन - 223 सैक्टर 34 से 47 

लम्बाई 4124 मीटर: व्यास 1200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 224 


जल आपूर्ति लाईन - 224 सैक्टर 31 से 16 
लम्बाई 10646 मीटर: व्यास 1200 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 225 


जल आपूर्ति लाईन - 225 सैक्टर 101 से 9 बी 
लम्बाई 1130 मीटर : व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 226 


जल आपूर्ति लाईन - 226 सैक्टर 86 / 89 
लम्बाई 1140 मीटर: व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 227 


जल आपूर्ति लाईन - 227 सैक्टर 49 से 57 
लम्बाई 3137 मीटर: व्यास 1100 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 228 


जल आपूर्ति लाईन - 228 सैक्टर 91 / 93 
लम्बाई 963 मीटर: व्यास 1100 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 229 


जल आपूर्ति लाईन - 229 सैक्टर 104 / 105 
लम्बाई 64 मीटर: व्यास 1100 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 230 


जल आपूर्ति लाईन - 230 सैक्टर 9ए भाग 
लम्बाई 2080 मीटरः व्यास 1100 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 231 


जल आपूर्ति लाईन - 231 सैक्टर 46 से 32 
लम्बाई 2881 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 232 


जल आपूर्ति लाईन - 232 सैक्टर 57 / 62 
लम्बाई 2708 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 233 


जल आपूर्ति लाईन - 233 सैक्टर 58 / 61 
लम्बाई 666 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 234 


जल आपूर्ति लाईन - 234 सैक्टर 105 / 106 
लम्बाई 1322 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 235 


जल आपूर्ति लाईन - 235 सैक्टर 92 / 93 
लम्बाई 539 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 237 


जल आपूर्ति लाईन - 237 सैक्टर 43 / 53 
लम्बाई 3048 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 238 


जल आपूर्ति लाईन - 238 सैक्टर 48 से 33 के बीच 
लम्बाई 2405 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 239 


जल आपूर्ति लाईन - 239 सैक्टर - 5 के साथ 
लम्बाई 35 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 240 


जल आपूर्ति लाईन - 240 सैक्टर - 4 के साथ 
लम्बाई 2397 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 241 जल आपूर्ति लाईन - 241 सैक्टर 48 / 49 के बीच 

लम्बाई 3219 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 242 


जल आपूर्ति लाईन - 242 सैक्टर 56से 75ए 
लम्बाई 3660 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 243 


जल आपूर्ति लाईन - 243 सैक्टर 92 / 93 
लम्बाई 205 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 244 


जल आपूर्ति लाईन - 244 सैक्टर 92 / 93 
लम्बाई 457 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 245 


जल आपूर्ति लाईन - 245 सैक्टर 81 के साथ 
लम्बाई 699 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 246 


जल आपूर्ति लाईन - 246 सैक्टर 86 / 87 
लम्बाई 461 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 247 


जल आपूर्ति लाईन - 247 सैक्टर 109 / 110 
लम्बाई 966 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 248 


जल आपूर्ति लाईन - 248 सैक्टर 65 / 66 
लम्बाई 1524 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 249 


जल आपूर्ति लाईन - 249 सैक्टर 87 / 66 
लम्बाई 912 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 250 


जल आपूर्ति लाईन - 250 सैक्टर 93 / 94 
लम्बाई 3589 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 251 


जल आपूर्ति लाईन - 251 सैक्टर 84 / 85 
लम्बाई 80 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 252 


जल आपूर्ति लाइन - 252 सैक्टर 51से 47 
लम्बाई 235 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 253 


जल आपूर्ति लाईन - 253 सैक्टर 32से 31 
लम्बाई 2635 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 254 


जल आपूर्ति लाईन - 254 सैक्टर 9ए / 10 
लम्बाई 2299 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 255 


जल आपूर्ति लाईन - 255 सैक्टर 45से 40 
लम्बाई 816 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 256 


जल आपूर्ति लाईन - 256 सैक्टर 109 / 110 
लम्बाई 665 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 257 


Tणले यस 


जल आ ईन - 257 अतुल कटारिया चौक से सैक्टर 5 
लम्बाई 1533 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 258 जल आपूर्ति लाईन - 258 सैक्टर 62 / 65 

लम्बाई 701 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 259 


जल आपूर्ति लाईन - 259 सैक्टर 58 / 61 
लम्बाई 387 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 260 


जल आपूर्ति लाईन - 260 सैक्टर 84 / 85 
लम्बाई 1605 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 261 


जल आपूर्ति लाईन - 261 सैक्टर भाग 81 
लम्बाई 792 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 262 


जल आपूर्ति लाईन - 262 सैक्टर 4से 9ए / 10 
लम्बाई 1795 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 263 


जल आपूर्ति लाईन - 263 सैक्टर 106 / 109 
लम्बाई 1068 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 264 


जल आपूर्ति लाईन - 264 सैक्टर 112 / 110 
लम्बाई 767 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 265 


जल आपूर्ति लाईन - 265 सैक्टर 62 / 63 
लम्बाई 856 मीटर: व्यास 700 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 266 


जल आपूर्ति लाईन - 266 सैक्टर 63 / 64 
लम्बाई 256 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 267 


जल आपूर्ति लाईन - 267 सैक्टर 98 / 97 
लम्बाई 2369 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 268 


जल आपूर्ति लाईन - 268 सैक्टर 81के साथ 
लम्बाई 147 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 269 


जल आपूर्ति लाईन - 269 सैक्टर 51 / 50 और 50 / 57 भाग 
लम्बाई 966 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या 270 


जल आपूर्ति लाईन - 270 सैक्टर 16 से 17 
लम्बाई 2368 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 271 


जल आपूर्ति लाईन - 271 सैक्टर 4 / 7 
लम्बाई 2478 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 272 


जल आपूर्ति लाईन - 272 सैक्टर 3 / 5 
लम्बाई 2163 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 273 


जल आपूर्ति लाईन - 273 सैक्टर 112 / 110ए 
लम्बाई 373 मीटर: व्यास 700 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 274 


जल आपूर्ति लाईन - 274 सैक्टर 16 से 25ए 
लम्बाई 5526 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 275 जल आपूर्ति लाईन - 275 सैक्टर 58 / 59 

लम्बाई 983 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 276 


जल आपूर्ति लाईन - 276 सैक्टर 66 / 67 
लम्बाई 437 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 277 


जल आपूर्ति लाईन - 277 सैक्टर उसे 23ए 
लम्बाई 2457 मीटर : व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 278 


जल आपूर्ति लाईन - 278 अतुल कटारिया चौक से सैक्टर 18 
लम्बाई 2787 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 279 


जल आपूर्ति लाईन - 279 सैक्टर 6 / 12ए 
लम्बाई 1041 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 280 


जल आपूर्ति लाईन - 280 सैक्टर 14 / 17 
लम्बाई 2210 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 281 


जल आपूर्ति लाईन - 281 सैक्टर 63 / 64 
लम्बाई 422 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 282 


जल आपूर्ति लाईन - 282 सैक्टर 88 / 89 
लम्बाई 485 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 283 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


जल आपूर्ति लाईन - 283 सैक्टर 82 / 83 
लम्बाई 388 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 

- - - - - - - - - - - - - 
जल आपूर्ति लाईन - 284 सैक्टर 102ए / 103 
लम्बाई 485 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 284 


सम्पत्ति पहचान संख्या 285 


जल आपूर्ति लाईन - 285 गोलाबारूद डिपो से वायु सेना स्टेशन के सामने 
लम्बाई 3730 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 286 


जल आपूर्ति लाईन - 286 सैक्टर 43 / 44 के बीच 
लम्बाई 968 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 287 


जल आपूर्ति लाईन - 287 सैक्टर 18 से 19 
लम्बाई 3161 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 288 


जल आपूर्ति लाईन - 288 भाग सैक्टर 17 
लम्बाई 406 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 289 


जल आपूर्ति लाईन - 289 भाग सैक्टर 18 
लम्बाई 217 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 290 


जल आपूर्ति लाईन - 290 सैक्टर 100 / 9बी 
लम्बाई 961मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 291 


जल आपूर्ति लाइन - 291 सैक्टर 106 / 108 
लम्बाई 2076 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


284 HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), APR . 11, 2018 (CHTR 21, 1940 SAKA) 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 292 जल आपूर्ति लाईन - 292 सैक्टर 63 / 64 

लम्बाई 1075 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 

- - - 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 293 जल आपूर्ति लाईन - 293 सैक्टर 6 / 12ए 

लम्बाई 1042 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 294 


जल आपूर्ति लाईन - 294 सैक्टर 100 / 101 
लम्बाई 977 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 295 


जल आपूर्ति लाईन - 295 सैक्टर 100 / 101 
लम्बाई 549 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 296 


जल आपूर्ति लाईन - 296 भाग सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 164 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- - 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 297 


जल आपूर्ति लाईन - 297 सैक्टर 25 से 29 
लम्बाई 1048 मीटरः व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 298 


जल आपूर्ति लाइन - 298 भाग सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 117 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 299 


जल आपूर्ति लाईन - 299 भाग सैक्टर 25 / 29 
लम्बाई 95 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 300 


जल आपूर्ति लाईन - 300 भाग सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 247 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 301 


जल आपूर्ति लाईन - 301 भाग सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 464 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 302 


जल आपूर्ति लाईन - 302 सैक्टर 28 से 26 
लम्बाई 554 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 303 


जल आपूर्ति लाईन - 303 भाग सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 251 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 304 


जल आपूर्ति लाईन - 304 भाग सैक्टर 28 
लम्बाई 206 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 305 


जल आपूर्ति लाईन - 305 भाग सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 155 मीटरः व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 306 


जल आपूर्ति लाईन - 306 भाग सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 136 मीटरः व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 307 


जल आपूर्ति लाईन - 307 भाग सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 124 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 308 


जल आपूर्ति लाईन - 308 सैक्टर 52 / 52 ए के बीच लाइन बी 
लम्बाई 1593 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 309 जल आपूर्ति लाईन - 309 सैक्टर 52 / 52ए 

लम्बाई 155 मीटरः व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 311 


जल आपूर्ति लाईन - 311 सैक्टर 7 से 9ए 
लम्बाई 2524 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 312 


जल आपूर्ति लाईन - 312 सैक्टर 23 / 23ए 
लम्बाई 2803 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 313 


जल आपूर्ति लाईन - 313 सैक्टर 43 से 29 
लम्बाई 4200 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 315 


जल आपूर्ति लाईन - 315 सैक्टर 17से 22 
लम्बाई 2057 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 316 


जल आपूर्ति लाईन - 316 सैक्टर 24 / 25 
लम्बाई 1188 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 317 


जल आपूर्ति लाईन - 317 सैक्टर 43 / 53 
लम्बाई 2036 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 318 


जल आपूर्ति लाईन - 318 सैक्टर 52 / 52ए के बीच 
लम्बाई 771 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 319 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


जल आपूर्ति लाईन - 319 सैक्टर 26ए / 28 
लम्बाई 222 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 

- - - - - - - 
जल आपूर्ति लाईन - 320 सैक्टर 40से 15 
लम्बाई 1321 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 320 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 321 


जल आपूर्ति लाईन - 321 सैक्टर 42से 26 
लम्बाई 602 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 322 


जल आपूर्ति लाईन - 322 भाग सैक्टर 28 
लम्बाई 230 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 323 


जल आपूर्ति लाईन - 323 सैक्टर 26ए से 28 
लम्बाई 1513 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 324 


जल आपूर्ति लाईन - 324 सैक्टर 26 से एमजी रोड़ 
लम्बाई 147 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 325 


जल आपूर्ति लाईन - 325 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 181मीटरः व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 326 


जल आपूर्ति लाईन - 326 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 94 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 327 


जल आपूर्ति लाईन - 327 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 170 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


- - - 


- - 


- - - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 328 जल आपूर्ति लाईन - 328 भाग सैक्टर 42 / 43 

लम्बाई 145 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- - - - - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 329 


जल आपूर्ति लाईन - 329 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 115 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 330 


जल आपूर्ति लाईन - 330 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 112 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 331 


जल आपूर्ति लाईन - 331 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 168 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 332 


जल आपूर्ति लाईन - 332 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 253 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 333 


जल आपूर्ति लाईन - 333 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 396 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 334 


जल आपूर्ति लाईन - 334 भाग सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 372 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 335 


___ जल आपूर्ति लाईन - 335 भाग सैक्टर 42 

लम्बाई 137 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 336 


जल आपूर्ति लाईन - 336 भाग सैक्टर 43 
लम्बाई 67 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 337 


जल आपूर्ति लाईन - 337 भाग सैक्टर 103 
लम्बाई 281मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 338 


जल आपूर्ति लाईन - 338 सैक्टर 64 / 67 
लम्बाई 357 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 339 


जल आपूर्ति लाईन - 339 सैक्टर 59 / 61 
लम्बाई 622 मीटर: व्यास 450 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 340 


जल आपूर्ति लाईन - 340 भाग सैक्टर 88 
लम्बाई 523 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 341 


जल आपूर्ति लाईन - 341 सैक्टर 2 / 23ए 
लम्बाई 1619 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 342 


जल आपूर्ति लाईन - 342 सैक्टर 23 से 1 
लम्बाई 558 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 343 


जल आपूर्ति लाईन - 343 सैक्टर 17 गोलाबारूद डिपो 
लम्बाई 965 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 344 


जल आपूर्ति लाईन - 344 भाग सैक्टर 11 ए 
लम्बाई 162 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 345 जल आपूर्ति लाईन - 345 सैक्टर 112 / 113 

लम्बाई 469 मीटर: व्यास 450 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 346 


जल आपूर्ति लाईन - 346 भाग सैक्टर 64 
लम्बाई 239 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 347 


जल आपूर्ति लाईन - 347 सैक्टर 82 / 83 
लम्बाई 334 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 348 


जल आपूर्ति लाईन - 348 सैक्टर 83से 80ए 
लम्बाई 848 मीटर: व्यास 450 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 349 


जल आपूर्ति लाईन - 349 सैक्टर 26 / 24 
लम्बाई 2155 मीटर : व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 350 


जल आपूर्ति लाईन - 350 भाग सैक्टर 24 
लम्बाई 113 मीटर: व्यास 450 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 351 


जल आपूर्ति लाईन - 351 सैक्टर 18 से 21 
लम्बाई 1301 मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 352 


जल आपूर्ति लाईन - 352 भाग सैक्टर 14 
लम्बाई 1275 मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 353 


जल आपूर्ति लाईन - 353 भाग सैक्टर 23 
लम्बाई 422 मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 354 


जल आपूर्ति लाईन - 354 सैक्टर 46 से 40 
लम्बाई 1605 मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 355 


जल आपूर्ति लाईन - 355 सैक्टर 43 / 44 
लम्बाई 435 मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 356 


जल आपूर्ति लाईन - 356 भाग सैक्टर 87 
लम्बाई 228 मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 357 


जल आपूर्ति लाईन - 357 भाग सैक्टर 92 
लम्बाई 407मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 358 


जल आपूर्ति लाईन - 358 भाग सैक्टर 81 
लम्बाई 682मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 359 


जल आपूर्ति लाईन - 359 सैक्टर 42 / 43 के बीच 
लम्बाई 183मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 360 


जल आपूर्ति लाईन - 360 भाग सैक्टर 50 
लम्बाई 2418मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 361 


जल आपूर्ति लाईन - 361 भाग सैक्टर 49 
लम्बाई 230 मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 362 जल आपूर्ति लाईन - 362 भाग सैक्टर 106 

लम्बाई 673 मीटर : व्यास 400 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 363 


जल आपूर्ति लाईन - 363 सैक्टर 42 / 53 
लम्बाई 149 मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 364 


जल आपूर्ति लाईन - 364 सैक्टर 26 से 24 
लम्बाई 805 मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 365 


जल आपूर्ति लाईन - 365 सैक्टर 59 / 60 
लम्बाई 338 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 366 


जल आपूर्ति लाईन - 366 भाग सैक्टर 41 
लम्बाई 251 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 367 


जल आपूर्ति लाईन - 367 भाग सैक्टर 29 
लम्बाई 497 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 368 


जल आपूर्ति लाईन - 368 भाग सैक्टर 14 
लम्बाई 76 मीटरः व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 369 


जल आपूर्ति लाईन - 369 भाग सैक्टर 65 
लम्बाई 506 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 370 


जल आपूर्ति लाईन - 370 भाग सैक्टर 89 
लम्बाई 285 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 371 


जल आपूर्ति लाईन - 371 भाग सैक्टर 71 
लम्बाई 402 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 372 


जल आपूर्ति लाईन - 372 भाग सैक्टर 85 
लम्बाई 342 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 373 


जल आपूर्ति लाईन - 373 भाग सैक्टर 83 
लम्बाई 310 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 375 


जल आपूर्ति लाईन - 375 भाग सैक्टर 52 
लम्बाई 815 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 376 


जल आपूर्ति लाईन - 376 सैक्टर 53 / 56 के बीच 
लम्बाई 1408 मीटर : व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 377 


जल आपूर्ति लाईन - 377 सैक्टर 32 / 38 
लम्बाई 163 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 378 


जल आपूर्ति लाईन - 378 सैक्टर 19 और 20 
लम्बाई 964 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 379 


जल आपूर्ति लाईन - 379 सैक्टर 49 / 50 के बीच 
लम्बाई 512 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 380 जल आपूर्ति लाईन - 380 भाग सैक्टर 37 डी 

लम्बाई 192 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 381 


जल आपूर्ति लाईन - 381 सैक्टर 49 / 50 
लम्बाई 509 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 382 


जल आपूर्ति लाईन - 382 भाग सैक्टर 11ए 
लम्बाई 393 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 383 


जल आपूर्ति लाईन - 383 सैक्टर 59 / 63ए 
लम्बाई 324 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 384 


जल आपूर्ति लाईन - 384 सैक्टर 96 / 97 
लम्बाई 196 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 385 


जल आपूर्ति लाईन - 385 सैक्टर 36ए / 84 
लम्बाई 1479 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 386 


जल आपूर्ति लाईन - 386 भाग सैक्टर 9 बी 
लम्बाई 146 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 387 


जल आपूर्ति लाईन - 387 भाग सैक्टर 97 
लम्बाई 127 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 388 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


जल आपूर्ति लाईन - 388 सैक्टर 64 / 67 
लम्बाई 247 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 

- - - - - - - 
जल आपूर्ति लाईन - 389 सैक्टर 63ए / 64 
लम्बाई 418 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 389 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 390 


जल आपूर्ति लाईन - 390 भाग सैक्टर 4 
लम्बाई 524 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 391 


जल आपूर्ति लाईन - 391 सैक्टर 22 / 23 
लम्बाई 1743 मीटर : व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 392 


जल आपूर्ति लाईन - 392 भाग सैक्टर 18 
लम्बाई 210 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 393 


जल आपूर्ति लाईन - 393 सैक्टर 30 से 31 
लम्बाई 586 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 394 


जल आपूर्ति लाईन - 394 भाग सैक्टर 40 
लम्बाई 449 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 395 


जल आपूर्ति लाईन - 395 भाग सैक्टर 1( पालम विहार ) 
लम्बाई 567 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 396 


जल आपूर्ति लाईन - 396 भाग सैक्टर 62 
लम्बाई 711 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 397 जल आपूर्ति लाईन - 397 भाग सैक्टर 61 

लम्बाई 306 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 398 


जल आपूर्ति लाईन - 398 भाग सैक्टर 63ए 
लम्बाई 448 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 399 


जल आपूर्ति लाईन - 399 भाग सैक्टर 59 
लम्बाई 490 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 400 


जल आपूर्ति लाईन - 400 भाग सैक्टर 88 
लम्बाई 182 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 401 


जल आपूर्ति लाईन - 401 भाग सैक्टर 93 
लम्बाई 249 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 402 


जल आपूर्ति लाईन - 402 भाग सैक्टर 95 
लम्बाई 563 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 403 


जल आपूर्ति लाईन - 403 भाग सैक्टर 84 
लम्बाई 211 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 404 


जल आपूर्ति लाईन - 404 भाग सैक्टर 82 
लम्बाई 599 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 405 


जल आपूर्ति लाईन - 405 भाग सैक्टर 5 
लम्बाई 192 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 406 


जल आपूर्ति लाईन - 406 भाग सैक्टर 13 / 14 
लम्बाई 1241 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 407 


जल आपूर्ति लाईन - 407 सैक्टर 26ए / 42 
लम्बाई 258 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 408 


जल आपूर्ति लाईन -408 सैक्टर 54 / 55 के बीच 
लम्बाई 502 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 409 


जल आपूर्ति लाईन - 409 सैक्टर 55 / 56 
लम्बाई 1306 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 410 


जल आपूर्ति लाईन - 410 सैक्टर 42 / 53 के बीच 
लम्बाई 1761 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 411 


जल आपूर्ति लाईन - 411 भाग सैक्टर 42 
लम्बाई 115 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या – 412 


जल आपूर्ति लाईन - 412 सैक्टर 56 / 57 के बीच 
लम्बाई 1423 मीटरः व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 413 


जल आपूर्ति लाईन - 413 सैक्टर 50 से 57 
लम्बाई 494 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 414 जल आपूर्ति लाईन - 414 भाग सैक्टर 7 

लम्बाई 550 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 415 


जल आपूर्ति लाईन - 415 भाग सैक्टर 4 
लम्बाई 529 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 416 


जल आपूर्ति लाईन - 416 भाग सैक्टर 20 
लम्बाई 740 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 417 


जल आपूर्ति लाईन -417 सैक्टर 99 से 102 
लम्बाई 1027 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 418 


जल आपूर्ति लाईन - 418 भाग सैक्टर 109 
लम्बाई 644 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 419 


जल आपूर्ति लाईन - 419 सैक्टर 9 बी से 34 
लम्बाई 433 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 420 


जल आपूर्ति लाईन - 420 भाग सैक्टर 21 
लम्बाई 69 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 421 


जल आपूर्ति लाईन - 421 भाग सैक्टर 58 
लम्बाई 452 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 422 


जल आपूर्ति लाईन - 422 सैक्टर 7 / 9ए 
लम्बाई 778 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 423 


जल आपूर्ति लाईन - 423 भाग सैक्टर 20 
लम्बाई 448 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 424 


जल आपूर्ति लाईन - 424 भाग सैक्टर 20 
लम्बाई 345 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 425 


जल आपूर्ति लाईन - 425 भाग सैक्टर 20 
लम्बाई 123 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 426 


जल आपूर्ति लाईन - 426 सैक्टर 22 से 23 
लम्बाई 85 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 427 


जल आपूर्ति लाईन - 427 भाग सैक्टर 23ए 
लम्बाई 472 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 428 


जल आपूर्ति लाईन - 428 सैक्टर 29 / 30 
लम्बाई 219 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 429 


जल आपूर्ति लाईन - 429 सैक्टर 32 / 39 के बीच 
लम्बाई 657 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 430 


जल आपूर्ति लाईन - 430 भाग सैक्टर 2 
लम्बाई 211 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


292 HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), APR . 11, 2018 (CHTR 21, 1940 SAKA) 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 431 जल आपूर्ति लाईन - 431 भाग सैक्टर 64 

लम्बाई 429 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 432 


जल आपूर्ति लाईन - 432 भाग सैक्टर 91 
लम्बाई 307 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 433 


जल आपूर्ति लाईन - 433 भाग सैक्टर 93 
लम्बाई 222 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 434 


जल आपूर्ति लाईन - 434 सैक्टर 93 / 94 
लम्बाई 796 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 435 


जल आपूर्ति लाईन - 435 भाग सैक्टर 17 
लम्बाई 683 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 436 


जल आपूर्ति लाईन - 436 भाग सैक्टर 55 
लम्बाई 192 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 437 


जल आपूर्ति लाईन - 437 सैक्टर 45 से 57 
लम्बाई 1063 मीटर : व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 438 


जल आपूर्ति लाईन - 438 भाग सैक्टर 2 पालम विहार 
लम्बाई 141 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 439 


जल आपूर्ति लाईन - 439 भाग सैक्टर 15 
लम्बाई 174 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 440 


जल आपूर्ति लाईन - 440 भाग सैक्टर 19 
लम्बाई 164 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 441 


जल आपूर्ति लाईन - 441 सैक्टर 102 / 103 
लम्बाई 186 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 442 


जल आपूर्ति लाईन - 442 भाग सैक्टर 112 
लम्बाई 398 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 444 


जल आपूर्ति लाईन - 444 सैक्टर 51 / 57 के बीच 
लम्बाई 485 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 445 


जल आपूर्ति लाईन - 445 भाग सैक्टर 14 
लम्बाई 514 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 446 


जल आपूर्ति लाईन - 446 सैक्टर 25 से 26 
लम्बाई 1083 मीटर : व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 447 


जल आपूर्ति लाईन - 447 भाग सैक्टर 43 
लम्बाई 321 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 448 


जल आपूर्ति लाईन - 448 भाग सैक्टर 43 
लम्बाई 291 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 449 जल आपूर्ति लाईन - 449 भाग सैक्टर 56 

लम्बाई 126 मीटर: व्यास 250 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 450 


जल आपूर्ति लाईन - 450 भाग सैक्टर 102ए 
लम्बाई 310 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 451 


जल आपूर्ति लाईन - 451 भाग सैक्टर 63 
लम्बाई 262 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 452 


जल आपूर्ति लाईन - 452 भाग सैक्टर 60 
लम्बाई 413 मीटर: व्यास 200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 453 


जल आपूर्ति लाईन - 453 भाग सैक्टर 93 
लम्बाई 81 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 454 


जल आपूर्ति लाईन - 454 सैक्टर 43 से 27 
लम्बाई 129 मीटर: व्यास 200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 455 


जल आपूर्ति लाईन - 455 सैक्टर 3 / 3ए और सैक्टर 6तक 
लम्बाई 642 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 456 


जल आपूर्ति लाईन - 456 भाग सैक्टर 100 
लम्बाई 517 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 457 


जल आपूर्ति लाईन - 457 सैक्टर 13 / 12ए 
लम्बाई 400 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 458 


जल आपूर्ति लाईन - 458 भाग सैक्टर 27 
लम्बाई 223 मीटर: व्यास 200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 459 


जल आपूर्ति लाईन - 459 भाग सैक्टर 27 
लम्बाई 277 मीटर: व्यास 200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 461 


जल आपूर्ति लाईन - 461 भाग सैक्टर 10 
लम्बाई 747 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 462 


जल आपूर्ति लाईन - 462 भाग सैक्टर 23ए 
लम्बाई 344 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 463 


जल आपूर्ति लाईन - 463 सैक्टर 21 से उद्योग विहार 
लम्बाई 286 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 464 


जल आपूर्ति लाईन - 464 भाग सैक्टर 20 
लम्बाई 1278 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 465 


जल आपूर्ति लाईन - 465 भाग सैक्टर 6 
लम्बाई 407 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 466 


जल आपूर्ति लाईन - 466 भाग सैक्टर 3 
लम्बाई 485 मीटर: व्यास 100 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 467 जल आपूर्ति लाईन - 467 भाग सैक्टर 9ए 

लम्बाई 51 मीटर: व्यास 100 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 468 


जल आपूर्ति लाईन - 468 भाग सैक्टर 3ए 
लम्बाई 382 मीटर: व्यास 100 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1477 


जल आपूर्ति लाईन -1477 सैक्टर 27 और सैक्टर 29 के बीच 
लम्बाई 840, व्यास 500 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1478 


जल आपूर्ति लाईन - 1478 सैक्टर 84, 85 के बीच रोड पर परिमार्जन वाल्व से 
लम्बाई 460 , व्यास 1000 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1479 


जल आपूर्ति लाईन - 1479 सैक्टर 64 और 65 के बीच 
लम्बाई 381, व्यास 600 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2283 


जल आपूर्ति लाईन - 2283 डी - सैक्टर 20 से 25 
लम्बाई 2410 मीटर, व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2285____ जल आपूर्ति लाईन - 2285 ई - सैक्टर 16 से 21 

लम्बाई 500 मीटर, व्यास 400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2311 


जल आपूर्ति लाईन - 2311 भाग सैक्टर 24 
लम्बाई 170 मीटर, व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2312 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


जल आपूर्ति लाईन - 2312 भाग सैक्टर 25 
लम्बाई 430 मीटर, व्यास 500 मि०मी० 

- - - - - - 
जल आपूर्ति लाईन - 2313 सैक्टर 27 / 28 
लम्बाई 390 मीटर , व्यास 300 मि०मी० 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2313 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2314 


जल आपूर्ति लाईन - 2314 भाग सैक्टर 104 से 105 
लम्बाई 970 मीटर, व्यास 300 मि०मी० 


संपत्ति पहचान संख्या - 2325 


जल आपूर्ति लाईन - 2325 सैक्टर 21 से दिल्ली बॉर्डर 
लम्बाई 630 मीटर, व्यास 300 मि0मी0 


संपत्ति पहचान संख्या - 2345 


जल आपूर्ति लाईन - 2345 पार्ट सैक्टर 7. पाईप 
लंबाई 810 मी .व्यास 300 मि . मी . 


संपत्ति पहचान संख्या - 2410 


जल आपूर्ति लाईन - 2410 डी - 1, गुरूग्राम , 
लंबाई 3500 मी . व्यास 200 मि . मी . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संपत्ति पहचान संख्या - 2412 


जल आपूर्ति लाईन - 2412 - सैक्टर 104 से 105 पार्ट , जोन - 1 , 
लंबाई 4500 मी .; व्यास 450 मि . मी . 


- - 


- 


- 


- 


संपत्ति पहचान संख्या - 2997 


चंदू बुढेड़ा से बसई ; 
लंबाई 5471 मी .; व्यास 1000 मि . मी. 


- - - - 


संपत्ति पहचान संख्या - 2998 


बसई से मौजूदा जल लाईन ए; 
लंबाई 250 मी .; व्यास 1200 मि . मी . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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संपत्ति पहचान संख्या - 3061 जल आपूर्ति लाईन 3061 सैक्टर 16 से 14 ; 

लंबाई 1360 मी .; व्यास 450 मि . मी . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


संपत्ति पहचान संख्या - 3062 


जल आपूर्ति लाईन 3062 सैक्टर 14 से अतुल कटारिया चौक ; 
लंबाई 800 मी . पाईप व्यास 600 मि . मी . 


संपत्ति पहचान संख्या - 3063 


जल आपूर्ति लाईन 3063 सैक्टर 14 से 17 ; 
लंबाई 690 मी . व्यास 300 मि . मी . 
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अनुसूचित ग 

मिद( ए) खंड 3 के उपखंड (1) देखें 
बुनियादी ढांचा विकास कार्य - सीवरेज सिस्टम ( हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ) 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 721 सिवरेज लाइन संख्या 721 सैक्टर 56 से सैक्टर 50 

लम्बाई 1710 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 722 


सिवरेज लाइन संख्या 722 सैक्टर 65 / 66 
लम्बाई 1500 मीटर , व्यास 1200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 723 


बरसाती नाला संख्या 723 सैक्टर 62 / 65 
लम्बाई 1020 मीटर : व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 724 


बरसाती नाला संख्या 724 सैक्टर 61 / 65 
लम्बाई 1200 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 725 


बरसाती नाला संख्या 725 सैक्टर 58 / 61 
लम्बाई 720 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 726 


सिवरेज लाइन संख्या 726 सैक्टर 58 / 59 
लम्बाई 1560 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 727 


सिवरेज लाइन संख्या 727 सैक्टर 62 / 63 
लम्बाई 1230 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 728 


सिवरेज लाइन संख्या 728 सैक्टर 60 / 63 
लम्बाई 630 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 729 


सिवरेज लाइन संख्या 729 सैक्टर 63 / 64 
लम्बाई 720 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 730 


सिवरेज लाइन संख्या 730 सैक्टर 20 / 25ए 
लम्बाई 370 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 731 


सिवरेज लाइन संख्या 731 सैक्टर 18 / 25 
लम्बाई 3330 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 732 


सिवरेज लाइन संख्या 732 सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 1925 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 733 


सिवरेज लाइन संख्या 733 सैक्टर 33 / 38 ( सोहना रोड़ ) 
लम्बाई 2500 मीटर: व्यास 1800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 734 


सिवरेज लाइन संख्या 734 सैक्टर 28 / 29 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 735 


सिवरेज लाइन संख्या 735 सैक्टर 43 / 53 
लम्बाई 1750 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 736 


सिवरेज लाइन संख्या 736 सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 737 सिवरेज लाइन संख्या 737 सैक्टर 42 / 53 

लम्बाई 900 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 738 


सिवरेज लाइन संख्या 738 सैक्टर 52 / 52ए 
लम्बाई 1200 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 739 


सिवरेज लाइन संख्या 739 सैक्टर 30 / 31 
लम्बाई 875 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 740 


सिवरेज लाइन संख्या 740 सैक्टर 31 / 40 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास 45 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 741 


सिवरेज लाइन संख्या 741 सैक्टर 31 / 32 
लम्बाई 250 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 742 


सिवरेज लाइन संख्या 742 सैक्टर 33 / 48 
लम्बाई 300 मीटर: व्यास 1800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 743 


सिवरेज लाइन संख्या 743 सैक्टर 40 / 45 
लम्बाई 1050 मीटर: व्यास 760 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 744 


सिवरेज लाइन संख्या 744 सैक्टर 29 / 30 तथा 41 
लम्बाई 1970 मीटर : व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 745 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सिवरेज लाइन संख्या 745 सैक्टर 27 / 28 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
सिवरेज लाइन संख्या 746 सैक्टर 27 / 43 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 746 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 747 


सिवरेज लाइन संख्या 747 सैक्टर 28 / 26ए 
लम्बाई 810 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 748 


सिवरेज लाइन संख्या 748 सैक्टर 44 / 45 
लम्बाई 950 मीटर: व्यास 760 मि0मी0 सी0बी0डी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 749 


सिवरेज लाइन संख्या 749 सैक्टर 45 / 46 
लम्बाई 950 मीटर: व्यास 760 मि0मी0 सी0बी0डी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 750 


सिवरेज लाइन संख्या 750 सैक्टर 46 / 47 
लम्बाई 950 मीटर: व्यास 760 मि0मी0 सी0बी0डी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 751 


सिवरेज लाइन संख्या 751 सैक्टर 32 / 39 तथा 38 
लम्बाई 1650 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 752 


सिवरेज लाइन संख्या 752 सैक्टर 53 भाग / 54 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 753 


सिवरेज लाइन संख्या 753 सैक्टर 55 / 56 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 754 सिवरेज लाइन संख्या 754 सैक्टर 56 / 57 भाग - 2 

लम्बाई 2400 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 755 


सिवरेज लाइन संख्या 755 सैक्टर 57 भाग - 2 
लम्बाई 800 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 756 


सिवरेज लाइन संख्या 756 सैक्टर 49 / 50 
लम्बाई 1400 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 757 


सिवरेज लाइन संख्या 757 सैक्टर 50 / 57 
लम्बाई 1000 मीटर ( 900 व्यास मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 758 


सिवरेज लाइन संख्या 758 सैक्टर 51 / 57 भाग 1 तथा 2 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 759 


सिवरेज लाइन संख्या 759 सैक्टर 57 भाग 1 / भाग 2 
लम्बाई 800 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 760 


सिवरेज लाइन संख्या 760 सैक्टर 49 / 70 
लम्बाई 1630 मीटर: व्यास 1400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 761 


सिवरेज लाइन संख्या 761 सोहना रोड़ से एस0टी0पी0 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास 2400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 762 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सिवरेज लाइन संख्या 762 सैक्टर 33 / 34 भाग 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 
- - - - - - - - - - - - - 
सिवरेज लाइन संख्या 763 सैक्टर 6 / 12 एवं 12ए 
लम्बाई 1050 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 763 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 764 


सिवरेज लाइन संख्या 764 सैक्टर 19 / 20 
लम्बाई 1700 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 765 


सिवरेज लाइन संख्या 765 सैक्टर 18 / 19 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास 450 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 766 


सिवरेज लाइन संख्या 766 सैक्टर 17 / 18 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 767 


सिवरेज लाइन संख्या 767 सैक्टर 14 / 17 
लम्बाई 1400 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 768 


सिवरेज लाइन संख्या 768 सैक्टर 92 / 95 
लम्बाई 2500 मीटर : व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 769 


सिवरेज लाइन संख्या 769 सैक्टर 93 / 94 
लम्बाई 1300 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 770 


सिवरेज लाइन संख्या 770 सैक्टर 90 / 93 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


299 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), APR. 11, 2018 (CHTR 21 , 1940 SAKA) 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 771 सिवरेज लाइन संख्या 771 सैक्टर 87 / 91 

लम्बाई 1600 मीटर : व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 772 


सिवरेज लाइन संख्या 772 सैक्टर 86 / 90 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 773 


सिवरेज लाइन संख्या 773 सैक्टर 81 / 86 
लम्बाई 1100 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 774 


सिवरेज लाइन संख्या 774 सैक्टर 81 / सैक्टर एम - 6 भाग 
लम्बाई 1150 मीटर : व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 775 


सिवरेज लाइन संख्या 775 सैक्टर 81 / एम6 भाग 
लम्बाई 1150 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 776 


सिवरेज लाइन संख्या 776 सैक्टर 82ए / एम 6 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 777 


सिवरेज लाइन संख्या 777 सैक्टर 94 / 95 
लम्बाई 350 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 778 


सिवरेज लाइन संख्या 778 सैक्टर 92 / 93 
लम्बाई 1175 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 779 


सिवरेज लाइन संख्या 779 सैक्टर 90 / 91 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 780 


सिवरेज लाइन संख्या 780 सैक्टर 86 / 87 
लम्बाई 1450 मीटर : व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 781 


सिवरेज लाइन संख्या 781 सैक्टर 94 / 89भाग 
लम्बाई 400 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 782 


सिवरेज लाइन संख्या 782 सैक्टर 93 / 89 भाग 
लम्बाई 975 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 783 


सिवरेज लाइन संख्या 783 सैक्टर 90 / 89 भाग 
लम्बाई 795 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 784 


सिवरेज लाइन संख्या 784 सैक्टर 85 / 86 
लम्बाई 1150 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 785 


सिवरेज लाइन संख्या 785 सैक्टर 81 / 82 
लम्बाई 1150 मीटर : व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 786 


सिवरेज लाइन संख्या 786 सैक्टर 82 / 83 
लम्बाई 1100 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 787 


सिवरेज लाइन संख्या 787 सैक्टर 82ए / 83भाग 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 788 सिवरेज लाइन संख्या 788 सैक्टर 82 / 82ए 

लम्बाई 1250 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 789 


सिवरेज लाइन संख्या 789 सैक्टर 82 / 85 
लम्बाई 1260 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 790 


सिवरेज लाइन संख्या 790 सैक्टर 83 / 84 
लम्बाई 1300 मीटर: व्यास 2 1000 मि0मी0 ( सामान्तर लाईन ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 791 


सिवरेज लाइन संख्या 791 सैक्टर 85 / 89 
लम्बाई 1100 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 792 


सिवरेज लाइन संख्या 792 सैक्टर 84 / 88 
लम्बाई 1280 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 793 


सिवरेज लाइन संख्या 793 सैक्टर 84 / 85 
लम्बाई 1475 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 794 


सिवरेज लाइन संख्या 794 सैक्टर 37डी / 88ए तथा 88बी 
लम्बाई 2x1600 मीटर व्यास 1800 मि0मी0 ( सामान्तर लाईन ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 795 


सिवरेज लाइन संख्या 795 सैक्टर 36बी / 88 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास 1800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 796 


सिवरेज लाइन संख्या 796 सैक्टर 36ए / 36बी 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 797 


सिवरेज लाइन संख्या 797 ( सैक्टर 76 / 83 ) 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 798 


सिवरेज लाइन संख्या 798 सैक्टर 76 / 36ए 
लम्बाई 1350 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 799 


सिवरेज लाइन संख्या 799 सैक्टर 88 / 89 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 800 


सिवरेज लाइन संख्या 800 सैक्टर 94 / 95ए 
लम्बाई 1350 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 801 


सिवरेज लाइन संख्या 801 सैक्टर 89 / 89ए 
लम्बाई 1425 मीटर: व्यास 1600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 802 


सिवरेज लाइन संख्या 802 सैक्टर 88 / 88ए 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 803 


सिवरेज लाइन संख्या 803 सैक्टर 66 / 67 
लम्बाई 1620 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 804 


सिवरेज लाइन संख्या 804 सैक्टर 43 / 44 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 805 सिवरेज लाइन संख्या 805 सैक्टर 29 / 44 

लम्बाई 230 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 806 


सिवरेज लाइन संख्या 806 सैक्टर 49 / 66 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास 1400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 807 


सिवरेज लाइन संख्या 807 सैक्टर 37 / 37ए 
लम्बाई 1940 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 808 


सिवरेज लाइन संख्या 808 राजीव चौक से सैक्टर 10ए 
लम्बाई 1940 मीटर: व्यास 1350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 809 


सिवरेज लाइन संख्या 809 सैक्टर 5 से पालम विहार 
लम्बाई 2500 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 810 


सिवरेज लाइन संख्या 810 सैक्टर 3 से सैक्टर 110 
लम्बाई 400 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 811 


सिवरेज लाइन संख्या 811 सैक्टर 2 / 3 
लम्बाई 880 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 812 


सिवरेज लाइन संख्या 812 सैक्टर 2 पालम विहार 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 813 


सिवरेज लाइन संख्या 813 सैक्टर 1 तथा 2 
लम्बाई 960 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 814 


सिवरेज लाइन संख्या 814 सैक्टर 2 / 3 
लम्बाई 880 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 815 


सिवरेज लाइन संख्या 815 सैक्टर 111 से पालम विहार 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 816 


सिवरेज लाइन संख्या 816 सैक्टर 103 / 106 
लम्बाई 2200 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 817 


सिवरेज लाइन संख्या 817 बहारी सड़क सैक्टर 109 
लम्बाई 450 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 818 


सिवरेज लाइन संख्या 818 बहारी सड़क सैक्टर 106 
लम्बाई 1300 मीटर: व्यास 1200 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 819 


सिवरेज लाइन संख्या 819 सैक्टर 103 / 107 
लम्बाई 1000 मीटर : व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 820 


सिवरेज लाइन संख्या 820 सैक्टर 103 / 107 भाग 
लम्बाई 2x1250 मीटर: द्वितीय लाईन व्यास 2000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 821 


सिवरेज लाइन संख्या 821 बहारी सड़क 102ए 
लम्बाई 2x700 मीटर: द्वितीय लाईन व्यास 800 मि0मी0 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 822 सिवरेज लाइन संख्या 822 बहारी सड़क सैक्टर 102 
लम्बाई 2x1950 मीटर: द्वितीय लाईन व्यास 800 मि०मी० 

- - - - - - - 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 823 सिवरेज लाइन संख्या 823 सैक्टर 102ए / 103 

लम्बाई 2x1950 मीटर: द्वितीय बैरल व्यास 2000 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 824 


सिवरेज लाइन संख्या 824 सैक्टर 102 / 102ए 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 825 


सिवरेज लाइन संख्या 825 सैक्टर 99 / 102 
लम्बाई 1100 मीटर : व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 826 


सिवरेज लाइन संख्या 826 सैक्टर 6 / 109भाग 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 827 


सिवरेज लाइन संख्या 827 सैक्टर 64 / 65 
लम्बाई 1530 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 828 


सिवरेज लाइन संख्या 828 सैक्टर 60 / 61 
लम्बाई 1020 मीटर : व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 829 


सिवरेज लाइन संख्या 829 सैक्टर 59 / 60 
लम्बाई 360 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 830 


सिवरेज लाइन संख्या 830 सैक्टर 59 / 61 
लम्बाई 630 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 831 


सिवरेज लाइन संख्या 831 बहारी सड़क सैक्टर 58 
लम्बाई 400 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 832 


सिवरेज लाइन संख्या 832 सैक्टर 61 से 62 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 833 


सिवरेज लाइन संख्या 833 सैक्टर 62 से सोहना रोड़ 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 834 


सिवरेज लाइन संख्या 834 सैक्टर 66 / 69 
लम्बाई 810 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 835 


सिवरेज लाइन संख्या 835 सैक्टर 64 / 67 सैक्टर 
लम्बाई 630 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 836 


सिवरेज लाइन संख्या 836 सैक्टर 48 / 49 ( सोहना रोड़ ) 
लम्बाई 1300 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 837 


सिवरेज लाइन संख्या 837 सैक्टर 47 / 48 ( सोहना रोड़ ) 
लम्बाई 1260 मीटर: व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 838 


सिवरेज लाइन संख्या 838 सैक्टर 47 / 49 
लम्बाई 1120 मीटर: व्यास 2000 मि०मी० 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 839 सिवरेज लाइन संख्या 839 सैक्टर 47 / 50 

लम्बाई 82 मीटर, व्यास 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 840 सिवरेज लाइन संख्या 840 सैक्टर 57 से 50 

लम्बाई 3250 मीटर: व्यास 1200 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 841 


सिवरेज लाइन संख्या 841 सैक्टर 55 से 56 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 842 


सिवरेज लाइन संख्या 842 सैक्टर 54 / 55 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 843 


सिवरेज लाइन संख्या 843 सैक्टर 53 / 56 
लम्बाई 1350 मीटर: व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 844 


सिवरेज लाइन संख्या 844 सैक्टर 52ए से सैक्टर 45 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास 1600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 845 


सिवरेज लाइन संख्या 845 सैक्टर 46 / 51 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 846 


सिवरेज लाइन संख्या 846 सैक्टर 42 / भाग54 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 847 


सिवरेज लाइन संख्या 847 एनएच 8 से सैक्टर 28 
लम्बाई 100 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 848 


सिवरेज लाइन संख्या 848 सैक्टर 24 / 26 एम जी रोड़ 
लम्बाई 1680 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 849 


सिवरेज लाइन संख्या 849 सैक्टर 27 / 29 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 850 


सिवरेज लाइन संख्या 850 सैक्टर 25ए / विभाजित सड़क 
लम्बाई 600 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 851 


सिवरेज लाइन संख्या 851 सैक्टर 24 से 25ए 
लम्बाई 800 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 852 


सिवरेज लाइन संख्या 852 सैक्टर विभाजित सड़क सैक्टर 25ए 
लम्बाई 40 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 853 


सिवरेज लाइन संख्या 853 सैक्टर 20 / 21 ( पुरानी दिल्ली सड़क ) 
लम्बाई 860 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 854 


सिवरेज लाइन संख्या 854 सैक्टर 19 / 22 (पुरानी दिल्ली सड़क ) 
लम्बाई 1360 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 855 


सिवरेज लाइन संख्या 855 सैक्टर 18 गोलाबारूद डिपो 
लम्बाई 1670 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


304 __ HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), APR. 11 , 2018 (CHTR 21 , 1940 SAKA ) 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 856 सिवरेज लाइन संख्या 856 सैक्टर 18 से अतुल कटारिया चौक 

लम्बाई 1100 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 857 


सिवरेज लाइन संख्या 857 अतुल कटारिया चौक से सैक्टर 13 / 14 भाग 
लम्बाई 512 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 858 


सिवरेज लाइन संख्या 858 सैक्टर 13 / 14( भाग ) 
लम्बाई 960 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 859 


सिवरेज लाइन संख्या 859 सैक्टर 13 / 15 भाग 
लम्बाई 1110 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 860 


सिवरेज लाइन संख्या 860 सैक्टर 12ए / 13 
लम्बाई 100 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 861 


सिवरेज लाइन संख्या 861 सैक्टर 47 / 48( सोहना रोड़ ) 
लम्बाई 850 मीटर: व्यास 1800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 862 


सिवरेज लाइन संख्या 862 सैक्टर 45 / 52 
लम्बाई 1710 मीटर: व्यास 1600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 863 


सिवरेज लाइन संख्या 863 सैक्टर 4 / 6 ( नई दिल्ली सड़क ) 
लम्बाई 1840 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 864 


सिवरेज लाइन संख्या 864 सैक्टर 38 / 47 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 990 मि0मी0 सी0बी0डी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 865 


सिवरेज लाइन संख्या 865 सैक्टर 39 / 46 
लम्बाई 800 मीटर: व्यास 915 मि0मी0 सी0बी0डी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 866 


सिवरेज लाइन संख्या 866 सैक्टर 40भाग / 46 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 760 मि0मी0 सी0बी0डी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 867 


सिवरेज लाइन संख्या 867 सैक्टर 41 / 44 
लम्बाई 800 मीटर: व्यास 450 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 868 


सिवरेज लाइन संख्या 868 सैक्टर 46 / 41 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास 450 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 869 


सिवरेज लाइन संख्या 869 सैक्टर 11ए / 32 ( एनएच 8 ) 
लम्बाई 1050 मीटर: व्यास 1350 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 870 


सिवरेज लाइन संख्या 870 सैक्टर 15 / 31 (एनएच 8 ) 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 871 


सिवरेज लाइन संख्या 871 सैक्टर 16 / 30( एनएच 8 ) 
लम्बाई 1140 मीटर: व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 872 


सिवरेज लाइन संख्या 872 सैक्टर 17 / 29 ( एनएच 8 ) 
लम्बाई 1750 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 873 सिवरेज लाइन संख्या 873 एनएच 8 से सैक्टर 26 

लम्बाई 1725 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 874 


सिवरेज लाइन संख्या 874 सैक्टर 10ए / 33 
लम्बाई 1200 मीटर: व्यास 1350 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 875 


सिवरेज लाइन संख्या 875 सैक्टर 33 / 37 भाग 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 876 


सिवरेज लाइन संख्या 876 सैक्टर 33 / 34 भाग 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


- - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 877 


सिवरेज लाइन संख्या 877 सैक्टर 10ए / 37 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 878 


सिवरेज लाइन संख्या 878 सैक्टर 10 / 37 सी 
लम्बाई 1050 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 879 


सिवरेज लाइन संख्या 879 सैक्टर 9बी से 9ए 
लम्बाई 2250 मीटर: व्यास 1800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 880 


सिवरेज लाइन संख्या 880 सैक्टर 22 से 23ए 
लम्बाई 1750 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 881 


सिवरेज लाइन संख्या 881 सैक्टर 5 से धनवापुर 
लम्बाई 2500 मीटर: व्यास 1800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 882 


सिवरेज लाइन संख्या 882 सैक्टर 23 ए से 5 
लम्बाई 2500 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 883 


सिवरेज लाइन संख्या 883 सैक्टर 2 / 23ए 
लम्बाई 1750 मीटर : व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 884 


सिवरेज लाइन संख्या 884 सैक्टर 22 से 23ए 
लम्बाई 1750 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 885 


सिवरेज लाइन संख्या 885 सैक्टर 21 / 22 
लम्बाई 650 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 886 


सिवरेज लाइन संख्या 886 सैक्टर 21 / 22 
लम्बाई 2400 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 887 


सिवरेज लाइन संख्या 887 सैक्टर 22 / 23 
लम्बाई 1800 मीटर : व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 888 


सिवरेज लाइन संख्या 888 सैक्टर 22 से सैक्टर 1 
लम्बाई 1780 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 889 


सिवरेज लाइन संख्या 889 सैक्टर 1 से सैक्टर 3 
लम्बाई 1750 मीटर : व्यास 900 मि0मी0 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 890 सिवरेज लाइन संख्या 890 सैक्टर 1 पालम विहार से सैक्टर 111 

लम्बाई 960 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 891 


सिवरेज लाइन संख्या 891 सैक्टर 5 से 9ए 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास 1350 मि0मी0 ( सीबीडी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 892 


सिवरेज लाइन संख्या 892 सैक्टर 9ए / 9वी 
लम्बाई 1050 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 893 


सिवरेज लाइन संख्या 893 सैक्टर 106 / 108 
लम्बाई 2x1300 मीटर: द्वितीय लाईन व्यास 1200 मि०मी० 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 894 


सिवरेज लाइन संख्या 894 सैक्टर 104 से 102ए 
लम्बाई 2x1740 मीटर: द्वितीय लाईन व्यास 1600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 895 


सिवरेज लाइन संख्या 895 सैक्टर 83 से 84 
लम्बाई 2x1500 मीटर, द्वितिय लाईन व्यास 1600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 896 


सिवरेज लाइन संख्या 896 सैक्टर 101 / 102 एवं 99 / 100 
लम्बाई 2x5000 मीटर द्वितीय लाईन : व्यास 2000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 897 


सिवरेज लाइन संख्या 897 सैक्टर 58 से 61 
लम्बाई 540 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 898 


सिवरेज लाइन संख्या 898 सैक्टर 70 / 71 भाग 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास 1200 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 899 


सिवरेज लाइन संख्या 899 सैक्टर 70 / 71 भाग 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास 1200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 900 


सिवरेज लाइन संख्या 900 सैक्टर 91 / 92 
लम्बाई 1900 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 901 


सिवरेज लाइन संख्या 901 सैक्टर 10ए / 37ए 
लम्बाई 570 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 902 


सिवरेज लाइन संख्या 902 सैक्टर 102ए / 104 भाग 
लम्बाई 750 मीटर : व्यास 2000 मि०मी० 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 903 


सिवरेज लाइन संख्या 903 सैक्टर 106 / 109 
लम्बाई 2x1800 मीटर: द्वितीय लाईन व्यास 200 मि0मी0 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 904 


सिवरेज लाइन संख्या 904 सैक्टर 10 / 10ए 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 905 


सिवरेज लाइन संख्या 905 सैक्टर 11से 10ए 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 906 


सिवरेज लाइन संख्या 906 सैक्टर 10ए / 11 
लम्बाई 2200 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 907 सिवरेज लाइन संख्या 907 सैक्टर 12 से 9ए 

लम्बाई 3300 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 908 


सिवरेज लाइन संख्या 908 सैक्टर 12 / 12ए एवं 11ए 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 909 


सिवरेज लाइन संख्या 909 सैक्टर 14 एवं 16 / 15 
लम्बाई 2400 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 910 


सिवरेज लाइन संख्या 910 अतुल कटारिया चौक से सैक्टर 5 
लम्बाई 3400 मीटर : व्यास 900 मि०मी० 


- - 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 911 


सिवरेज लाइन संख्या 911 सैक्टर 4 / 9ए 
लम्बाई 2400 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 
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अनुसूचित घ 

मद( ए ) खंड 3 के उपखंड (1 ) देखें 
बुनियादी ढांचा विकास कार्य - बरसाती पानी ( हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ) 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 469 बरसाती पानी की निकासी संख्या 469 सैक्टर 30 एवं 41 / 29 

लम्बाई 1950 मीटर: व्यास (1050x900 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 470 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 470 भाग सैक्टर 3 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास ( 8540x1575 मि०मी०, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 471 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 471 सैक्टर 17 / 18 
लम्बाई 1755 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 472 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 472 सैक्टर 17 एवं गोलाबारूद डिपो के बीच 
लम्बाई 1194 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0, सी ) 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 473 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 473 सैक्टर 25 / 28 
लम्बाई 2205 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 474 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 447 सैक्टर 27 / 28 
लम्बाई 1200 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 475 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 475 सिगनेचर टॉवर से सैक्टर 20 दिल्ली बार्डर 
लम्बाई 1110 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 476 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 476 सैक्टर 3 / 5 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास (900x900 मि०मी०, सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 477 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 477 सैक्टर 6 / 12ए 
लम्बाई 2000 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 479 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 479 सैक्टर 2 / 23ए 
लम्बाई 705 मीटर: व्यास (600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 480 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 480 सैक्टर 22 / 23 
लम्बाई 1349 मीटर: व्यास (1200 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 481 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 481 सैक्टर 19 / 22 
लम्बाई 815 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 482 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 482 सैक्टर 58 / 59 
लम्बाई 1650मीटर: व्यास (1200 मि०मी० ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 483 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 483 सैक्टर 62 / 63 
लम्बाई 985 मीटर: व्यास (1400 मि0मी0 .) 


- - - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 484 


बरसाती पानी की निकासी पाईप 484 सैक्टर 64 से 65 के बीच (भाग ) 
लम्बाई 335 मीटर: व्यास (1200 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 485 


बरसाती पानी की निकासी पाईप 485 सैक्टर 66 से 67 के बीच 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास (1100 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 486 बरसाती पानी की निकासी संख्या 486 सैक्टर 99 / 100 

लम्बाई 1613 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0, सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 487 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 487 सैक्टर 37डी / 88 बी के साथ 
लम्बाई 2750 मीटर: व्यास (12000x2430 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 488 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 488 सैक्टर 91 / 92 भाग 
लम्बाई 618 मीटर: व्यास ( 600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 489 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 489 सैक्टर 94 / 95 
लम्बाई 350 मीटर: व्यास (1400मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 490 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 490 सैक्टर 84 / 85 भाग 
लम्बाई 970 मीटर: व्यास (800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 491 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 491 सैक्टर 83 / 84 
लम्बाई 830 मीटर: व्यास ( 3040x1820 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 492 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 492 सैक्टर 81 / 82 भाग 
लम्बाई 295 मीटर: व्यास (1200 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 493 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 493 सैक्टर 81 / एम6 भाग 
लम्बाई 605मीटर: व्यास ( 800 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 494 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 494 सैक्टर 82 / 82ए 
लम्बाई 1280 मीटर: व्यास (1400 मि0मी0 ) 

- - - - - - - - 
बरसाती पानी की निकासी संख्या 497 सैक्टर 105 से 108 
लम्बाई 2125 मीटर: व्यास [ 2 ( N) x4500x2100 मि०मी०, सी ] 


. - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 497 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 498 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 498 सैक्टर 101 से 99 
लम्बाई 925 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0, सी ) 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 499 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 499 सैक्टर 99 / 102 
लम्बाई 950 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 500 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 500 सैक्टर सोहना रोड़ से सैक्टर 72ए 
लम्बाई 2760 मीटर: व्यास [ 2( एन ) x3500x2420 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 501 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 501 सैक्टर 71 / 72 
लम्बाई 2055 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 502 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 502 सैक्टर 70 से 72 
लम्बाई 2660 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 503 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 503 सैक्टर 73 / 74 
लम्बाई 2625 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 504 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 504 सैक्टर 35 / 74 
लम्बाई 3140 मीटर : व्यास 1000 मि0मी0 , 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 505 बरसाती पानी की निकासी संख्या 505 सैक्टर 52 / 57 

लम्बाई 1300 मीटर: व्यास ( 1000 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 506 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 506 सैक्टर 45 / 46 
लम्बाई 951 मीटर: व्यास (1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 507 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 
लम्बाई 1522 मीटर: व्यास (1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 508 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 508 सैक्टर 49 / 50 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास ( 1200 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 509 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 509 सैक्टर 50 / 57 
लम्बाई 970 मीटर: व्यास (1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 510 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 510 सैक्टर 38 / 39 
लम्बाई 845 मीटर: व्यास ( 800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 511 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 511 सैक्टर 40 / 41 
लम्बाई 875 मीटर: व्यास (1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 512 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 512 सैक्टर 31 / 40 
लम्बाई 1094 मीटर: व्यास ( 800 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 513 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 513 सैक्टर 32 / 39 
लम्बाई 400 मीटर: व्यास (1000 मि0मी0 ) 

- - - - - - - - 
बरसाती पानी की निकासी संख्या 514 सैक्टर 44 से 33 
लम्बाई 6150 मीटर: व्यास (1200x900 मि०मी०, सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 514 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 515 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 515 सैक्टर राजीव चौक से सैक्टर 16 
लम्बाई 1350 मीटर: व्यास ( 2400 x1800 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 516 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 516 झाड़सा बंध 
लम्बाई 1100 मीटर: व्यास (1200 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 517 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 517 सैक्टर 48 के बीच 
लम्बाई 1090 मीटर: व्यास 3040x1720 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 518 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 518 सैक्टर 98 / 95 
लम्बाई 2325 मीटर: व्यास ( 3040x1820 मि०मी०, सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 519 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 519 सैक्टर 93 / 94 
लम्बाई 1180 मीटर: व्यास (1800 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 520 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 520 सैक्टर 92 / 95 भाग 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास ( 700 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 521 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 521 सैक्टर 92 / 95 भाग 
लम्बाई 1675 मीटर: व्यास ( 1200 मि०मी० ) 


- - 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 522 बरसाती पानी की निकासी संख्या 522 सैक्टर 91 / 92 

लम्बाई 1130 मीटर: व्यास ( 1200 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 523 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 523 सैक्टर 86 / 90 
लम्बाई 1330 मीटर: व्यास (1800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 524 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 524 सैक्टर 90 / 93 भाग 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास (1600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 525 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 525 सैक्टर 37डी से 102 
लम्बाई 2898 मीटर: व्यास [ 3(एन ) 5500X2700 मि0मी0, सी ] 


- - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 526 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 526 नजफगढ़ नाला 
लम्बाई 15115 मीटर: व्यास 20000X200 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 527 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 527 सैक्टर 69 से 84 
लम्बाई 8190 मीटर : व्यास 4500X2420 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 528 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 528 सैक्टर 68 / 69 
लम्बाई 1820 मीटर: व्यास 800 मि0मी0 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 529 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 529 सैक्टर 77 / 78 
लम्बाई 1700 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 530 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 530 सैक्टर 76 / 77 
लम्बाई 1765 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 531 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 531 सैक्टर 79 से 83 
लम्बाई 7380 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 532 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 532 सैक्टर 70, 70ए / 75 
लम्बाई 2625 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 533 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 533 सैक्टर 70 / 70ए भाग 
लम्बाई 510 मीटर: व्यास 600मि०मी० 

- - - - - - - 
बरसाती पानी की निकासी संख्या 534 सैक्टर 69 / 70 एवं 68 / 70ए 
लम्बाई 3060 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 534 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 535 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 535 सैक्टर 70 / 70ए 
लम्बाई 790 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 536 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 536 बहारी सड़क सैक्टर 70ए 
लम्बाई 590 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 537 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 537 सैक्टर 88ए / 88बी 
लम्बाई 1415 एम मीटर:व्यास ( 2500x2250 मि0मी0 , सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 538 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 538 सैक्टर 89ए / 95ए 
लम्बाई 783 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 539 बरसाती पानी की निकासी संख्या 539 सैक्टर 36बी / 88 

लम्बाई 1600 मीटर: व्यास ( 8500x2430 मि0मी0 , सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 540 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 540 सैक्टर 36ए से 79बी बरसाती पानी की निकासी 
( योजना) यह योजना बनाई गई है लेकिन भूमि अभी अधिग्रहण नही की गई है । 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 541 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 541 सैक्टर 99ए का बहारी भाग 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास ( 1200x1000 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 542 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 542 सैक्टर 90 / 90ए 
लम्बाई 1400 मीटर: व्यास (1200x900 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 543 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 543 सैक्टर 102 / 102ए 
लम्बाई 1550 मीटर: व्यास [ 2( एन ) 5000x1800 मि०मी०, सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 544 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 544 सैक्टर 103 / 107 
लम्बाई 2100 मीटर: व्यास [ 2( एन ) 5000x1800 मि0मी0, सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 545 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 545 सैक्टर 36बी / 37बी 
लम्बाई 1700 मीटर: व्यास (व्यास 1200 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 546 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 546 सैक्टर 36बी भाग 
लम्बाई 1180 मीटर: व्यास ( व्यास 2400 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 547 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 547 सैक्टर 36 / 37बी 
लम्बाई 1065 मीटर: व्यास (व्यास 1200 मि०मी० ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 548 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 548 सैक्टर 36 / 36ए 
लम्बाई 1265 मीटर: व्यास (व्यास 1000 मि0मी0 ) 
- - - - - - - - 
बरसाती पानी की निकासी संख्या 549 सैक्टर 37ए / 37बी 
लम्बाई 1650 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 549 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 550 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 550 सैक्टर रेलवे लाईन सैक्टर 37डी के साथ 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास (2000x1500 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 551 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 551 सैक्टर 9बी / 37सी 
लम्बाई 1350 मीटर: व्यास ( 1500x1500 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 552 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 552 सैक्टर 7 से 3ए 
लम्बाई 2510 मीटर: व्यास ( 1800x1200 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 553 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 553 सैक्टर 5 से 9ए (रेलवे लाईन ) 
लम्बाई 1510 मीटर: व्यास ( 900 x600 मि०मी०, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 554 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 554 सैक्टर 4 से 9बी 
लम्बाई 2980 मीटर: व्यास (900 x600 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 555 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 555 सैक्टर 9बी से 9ए 
लम्बाई 780 मीटर: व्यास (2440 x1375 मि0मी0 , सी ) 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 556 बरसाती पानी की निकासी संख्या 556 सैक्टर 24 बहारी सड़क के साथ 
लम्बाई 2460 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 

- - - - - - - - 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 557 बरसाती पानी की निकासी संख्या 557 बहारी सड़क सैक्टर 67ए 

लम्बाई 3300 मीटर: व्यास ( व्यास 1200 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 558 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 558 सैक्टर 67 / 68 ( सोहना रोड ) 
लम्बाई 1400 मीटर: व्यास (व्यास 1200मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 559 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 559 सैक्टर 114 / 115 0 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 560 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 560 सैक्टर 112 / 114 
लम्बाई 1125 मीटर: व्यास (1500x1500 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 561 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 561 सैक्टर 108 भाग 
लम्बाई 1350 मीटर: व्यास (1500x1500 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 562 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 562 सैक्टर 103 / 106 
लम्बाई 2125 मीटर: व्यास ( 2500x1500 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 563 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 563 सैक्टर 105 / 110 
लम्बाई 740 मीटर: व्यास ( 1200x900 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 564 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 564 सैक्टर 106 / 109 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास ( 1500x1500 मि0मी0, सी ) 

- - - - 
बरसाती पानी की निकासी संख्या 565 सैक्टर 108 / 109 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास (1200 x900 मि०मी०, सी ) 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 565 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 566 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 566 सैक्टर 105 / 106 भाग 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 567 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 567 सैक्टर 103 / 104 
लम्बाई 1300 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0, सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 568 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 568 सैक्टर 101 भाग 
लम्बाई 260 मीटर: व्यास 1200 x900 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 569 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 569 सैक्टर 109 / 110 
लम्बाई 1200 मीटर: व्यास ( 1200x900 मि०मी०, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 570 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 570 सैक्टर 111 / 113 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास (1200 x900 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 571 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 571 सैक्टर 43 / 52ए एवं भाग 52 
लम्बाई 1194 मीटर: व्यास (व्यास 1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 572 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 572 सैक्टर 50 / 51 
लम्बाई 1020 मीटर: व्यास (व्यास 1600 मि0मी0 ) 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 573 बरसाती पानी की निकासी संख्या 573 सैक्टर 51 / 57 

लम्बाई 1500 मीटर: व्यास ( व्यास 1600 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 574 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 574 सैक्टर 46 एवं 47 
लम्बाई 400 मीटर: व्यास (व्यास 1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 576 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 576 सैक्टर 31 / 32 
लम्बाई 830 मीटर: व्यास (व्यास 1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 577 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 577 सैक्टर 30 / 31 
लम्बाई 870 मीटर: व्यास ( व्यास 1200 मि0मी0 ) 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 578 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 578 सैक्टर 60 / 61 
लम्बाई 921 मीटर: व्यास (व्यास 700 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 579 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 579 सैक्टर 87 / 91 
लम्बाई 1256 मीटर: व्यास (व्यास 1600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 580 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 580 सैक्टर 84 / 88 
लम्बाई 1455 मीटर: व्यास (3040x1820 मि०मी०, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 581 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 581 सैक्टर 86 / 84 
लम्बाई 680 मीटर: व्यास (2430x1820 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 582 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 582 सैक्टर 84 / 85 भाग 
लम्बाई 540 मीटर: व्यास (व्यास 600 मि०मी० ) 

- - - - 
बरसाती पानी की निकासी संख्या 583 सैक्टर 82 / 83 भाग 
लम्बाई 685 मीटर: व्यास (व्यास 1600 मि०मी० ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 583 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 584 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 584 सैक्टर 82 / 83 भाग 
लम्बाई 300 मीटर: व्यास (व्यास 1800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 585 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 585 सैक्टर 96 / 97 भाग 
लम्बाई 1700 मीटर: व्यास (व्यास 1800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 586 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 586 सैक्टर 9बी / 95 भाग 
लम्बाई 1625 मीटर:व्यास ( 2430x1820 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 587 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 587 सैक्टर 88 / 88ए 
लम्बाई 11330 मीटर: व्यास ( 4500x2430 मि०मी० , सी ) 


- - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 588 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 588 सैक्टर 89 / 89ए 
लम्बाई 1360 मीटर: व्यास ( 4000 x2430 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 589 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 589 सैक्टर 95 / 95बी 
लम्बाई 1650 मीटर: व्यास ( 1200x900 मि०मी० , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 590 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 590 सैक्टर 75ए / 75बी भाग 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास (1750 x1500 मि0मी0, सी ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 591 बरसाती पानी की निकासी संख्या 591 सैक्टर 89ए / 89बी 

लम्बाई 1375 मीटर : व्यास ( 2500 x1800 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 592 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 592 सैक्टर 88ए / 89ए 
लम्बाई 1025 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 593 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 593 सैक्टर 99ए 
लम्बाई 1650 मीटर: व्यास ( 2500x2250 मि०मी० , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 594 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 594 सैक्टर 34 से एनएच 8 
लम्बाई 1510 मीटर: व्यास [2( एन) 4000x2700 ] मि०मी० , सी , 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 595 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 595 एनएच 8 से सैक्टर 37 
लम्बाई 600 मीटर: व्यास (व्यास 2400 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 596 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 596 सैक्टर 37 से 37 सी 
लम्बाई 1400 मीटर: व्यास ( 4000x3050 मि0मी0 , सी ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 597 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 597 एनएच 8 से सैक्टर 10ए 
लम्बाई 500 मीटर:व्यास (व्यास 600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 598 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 598 सैक्टर 10ए से 10 
लम्बाई 850 मीटर: व्यास ( 2440x1375 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 599 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 599 सैक्टर 10ए से 9ए 
लम्बाई 1280 मीटर: व्यास ( 3650x1375 मि०मी० , सी ) 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 600 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 600 सैक्टर 9ए से रेलवे लाइन 
लम्बाई 450 मीटर: व्यास ( 3050x1375 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 601 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 601 सैक्टर 37सी / 37डी 
लम्बाई 1025 मीटर:व्यास (1200x1000 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 602 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 602 सैक्टर 9बी भाग 
लम्बाई 850 मीटर: व्यास ( 1750x1500 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 604 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 604 अतुल कटारिया चौक से सैक्टर 13 
लम्बाई 2365 मीटर: व्यास (2440x1650 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 605 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 605 सैक्टर 14 / 17 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास ( 1500x1200 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 606 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 606 सैक्टर 23 / 23ए 
लम्बाई 1780 मीटर: व्यास ( 3050x1980 मि0मी0 सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 607 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 607 बहारी सड़क सैक्टर 114 
लम्बाई 525 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 608 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 608 सैक्टर 104 / 105 
लम्बाई 1050 मीटर: व्यास (1200x1000 मि0मी0 सी ) 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 609 बरसाती पानी की निकासी संख्या 609 सैक्टर 37ए / 37बी 

लम्बाई 1950 मीटर:व्यास [ 3 ( एन )4200x3300 मि०मी० , सी ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 610 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 610 72ए से सैक्टर 34 
लम्बाई 1560 मीटर:व्यास [ 2 ( एन ) x 3700x2730 ] मि0मी0, सी , 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 611 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 611 सैक्टर 114 से नजफगढ़ नाला 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास [ 2 ( एन ) x 3900x2000 मि0मी0 सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 612 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 612 सैक्टर 112 / 113 
लम्बाई 1375 मीटर: व्यास (1200 x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 613 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 613 सैक्टर 12ए / 13 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास ( 900 x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 614 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 614 सैक्टर 106 / 108 
लम्बाई 1175 मीटर:व्यास [ 2( एन ) x1500x900 मि०मी०, सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 615 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 615 सैक्टर 106 से नजफगढ़ नाला 
लम्बाई 1800 मीटर: व्यास [ 3(एन) x 7000x2100 मि0मी0 , सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 617 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 617 सैक्टर 102ए / 103 
लम्बाई 1700 मीटर: व्यास (1200x1500 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 618 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 618 सैक्टर 102ए / 107 ( भाग ) 
लम्बाई 650 मीटर: व्यास [ 2( एन ) - 4250x800 मि0मी0, सी ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या 619 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 619 सैक्टर 101 / 102 
लम्बाई 2025 मीटर: व्यास ( 1200 x900 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 620 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 620 सैक्टर 107 से नजफगढ़ नाला 
लम्बाई 3100 मीटर: व्यास चोटी ( 20x2.0 मि0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 621 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 621 सैक्टर 102 से भाग 107 
लम्बाई 2900 मीटर: व्यास [ 3( एन ) x 6700x2730 मि0मी0 , सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 622 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 622 सैक्टर 102 से 107 भाग 
लम्बाई 1300 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 623 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 623 बहारी भाग सैक्टर 99ए 
लम्बाई 1200 मीटर: व्यास ( 1200 x900 मि०मी० सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 625 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 625 सैक्टर 55 / 58 ( एस पी आर ) 
लम्बाई 250 मीटर: व्यास ( 4500 x2420 मि0मी0 सी ) 


- 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 626 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 626 सैक्टर 56 / 61 भाग (एसपीआर ) 
लम्बाई 840 मीटर: व्यास (व्यास 1800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 627 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 627 सैक्टर 56 / 61 (एस पी आर ) 
लम्बाई 1020 मीटर: व्यास [ 2( एन ) x 3000x2120 मि0मी0 , सी ] 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 628 बरसाती पानी की निकासी संख्या 628 सैक्टर 57 / 62 ( एस पी आर) 

लम्बाई 1680 मीटर: व्यास [ 2(एन )x 3200x2120 मि0मी0, सी ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 629 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 629 सैक्टर 50 / 65 ( एस पी आर) 
लम्बाई 1620 मीटर : व्यास [ 2 ( N) x 3200x2120 मि0मी0 , सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 630 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 630 सैक्टर 49 / 66(एस पी आर ) 
लम्बाई 1650 मीटर: व्यास [ 2 ( N) x 3500x2120 मि0मी0, सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 631 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 631 सैक्टर 65 / 66 
लम्बाई 1590 मीटर: व्यास ( 2000 x1500 मि0मी0 सी ) 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 632 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 632 सैक्टर 61 / 62 
लम्बाई 1650 मीटर: व्यास (व्यास 1100 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 633 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 633 सैक्टर 60 / 63 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास (व्यास 1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 634 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 634 सैक्टर 63 / 64 
लम्बाई 600 मीटर: व्यास ( व्यास 900 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 635 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 635 सैक्टर 64 / 67 
लम्बाई 1020 मीटर: व्यास (व्यास 1400 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 636 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 636 सैक्टर 62 / 65 
लम्बाई 1850 मीटर: व्यास (1800 x1500 मि0मी0 सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या 637 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 637 सैक्टर 111 / 113 
लम्बाई 1250 मीटर: व्यास (1200 x900 मि०मी० सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 638 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 638 सैक्टर 109 / 110 
लम्बाई 800 मीटर: व्यास (1200 x1000 मि0मी0 ) 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 639 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 639 सैक्टर 105भाग 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास (1200 x1000 मि0मी0 , सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 640 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 640 सैक्टर 103 / 104 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास (1200 x1000 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 641 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 641 रेलवे लाईन से सैक्टर 102ए 
लम्बाई 1050 मीटर : व्यास [ 2( एन ) x 4000x1500 मि0मी0, सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 642 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 642 सैक्टर 102 से 102ए 
लम्बाई 950 मीटर:व्यास (1200 x900 मि0मी0 सी ) 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 643 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 643 सैक्टर 89 / 93 
लम्बाई 235 मीटर: व्यास (3400 x1820 मि0मी0, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 644 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 644 सैक्टर 89 / 90 
लम्बाई 455 मीटर: व्यास (व्यास 800 मि0मी0 ) 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 645 बरसाती पानी की निकासी संख्या 645 सैक्टर 89 / 93 

लम्बाई 710 मीटर: व्यास (व्यास 1800 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 646 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 646 सैक्टर 88 / 89 
लम्बाई 600 मीटर: व्यास (व्यास 700 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 647 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 647 सैक्टर 88 / 89 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास ( व्यास 1200 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 648 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 648 सैक्टर 81 / एम 6 भाग 
लम्बाई 460 मीटर: व्यास (व्यास 700 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 649 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 649 सैक्टर 81 / एम6 भाग 
लम्बाई 1145 मीटर: व्यास (व्यास 1200 मि0मी0 ) 


- - 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 650 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 650 सैक्टर 87 / एम6 
लम्बाई 935 मीटर: व्यास (व्यास 1200 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 651 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 651 सैक्टर 81 / 86 भाग 
लम्बाई 535 मीटर: व्यास (व्यास 1600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 652 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 652 सैक्टर 81 / 86 
लम्बाई 1125 मीटर: व्यास (व्यास 1800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 653 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 653 सैक्टर 82 / 85 
लम्बाई 1260 मीटर: व्यास ( 2430 x1820 मि0मी0 सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या 654 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 654 सैक्टर 37डी 
लम्बाई 850 मीटर: व्यास (व्यास 1000मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 655 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 655 सैक्टर 13 / 14 भाग 
लम्बाई 760 मीटर: व्यास (व्यास 900 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 656 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 656 सैक्टर 58 / 61 
लम्बाई 1020 मीटर: व्यास (1800 x1200 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 657 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 657 सैक्टर 59 / 61 
लम्बाई 1050 मीटर: व्यास ( व्यास 1000 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 658 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 658 एम 15 से सैक्टर 91 
लम्बाई 495 मीटर: व्यास (व्यास 800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 659 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 659 सैक्टर 109 / 112 
लम्बाई 575 मीटर: व्यास (1200 x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 660 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 660 सैक्टर 110ए से 113 
लम्बाई 1280 मीटर: व्यास [ 2(एन )x 3300x2000 मि0मी0, सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 661 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 661 सैक्टर 100 / 101 
लम्बाई 780 मीटर: व्यास 1200x900मि0मी0 सी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 662 बरसाती पानी की निकासी संख्या 662 सैक्टर 56 / 57 

लम्बाई 1220 मीटर: व्यास ( 4000x1800 मि0मी0 सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 663 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 663 सैक्टर 90 से 37 डी 
लम्बाई 260 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 664 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 664 सैक्टर 94 / 95 
लम्बाई 1320 मीटर: व्यास 3040x1820 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 665 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 665 सैक्टर 90 / 93 भाग 
लम्बाई 490 मीटर: व्यास (1600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 666 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 666 सैक्टर 86 / 90 भाग 
लम्बाई 240 मीटर: व्यास (1600 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 667 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 667 सैक्टर 83 / 84 भाग 
लम्बाई 470 मीटर: व्यास ( 3040x2430 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 668 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 668 सैक्टर 86 / 87 भाग 
लम्बाई 445 मीटर: व्यास ( 600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 669 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 669 सैक्टर 86 / 87 भाग 
लम्बाई 825 मीटर: व्यास ( 800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 670 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 670 सैक्टर 92 / 93 
लम्बाई 1562 मीटर: व्यास (650मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 671 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 671 सैक्टर 82ए / एम6 भाग U 
लम्बाई 490 मीटर: व्यास (800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 672 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 672 सैक्टर 81 / 82ए 
लम्बाई 245 मीटर: व्यास ( 900 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 673 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 673 सैक्टर 81 / 82 
लम्बाई 735 मीटर: व्यास ( 600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 674 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 674 सैक्टर 85 / 86 
लम्बाई 695 मीटर: व्यास ( 600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 675 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 675 सैक्टर 85 / 86 
लम्बाई 525 मीटर: व्यास (1200 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 676 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 676 सैक्टर 89 / 94 
लम्बाई 400 मीटर : व्यास ( 3040 x 1820 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 677 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 677 सैक्टर 82ए / 83 भाग 
लम्बाई 230 मीटर: व्यास ( 600 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 678 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 678 सैक्टर 82ए / 83 भाग 
लम्बाई 465 मीटर: व्यास ( 800 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 679 बरसाती पानी की निकासी संख्या 679 सैक्टर 36ए भाग / 83 

लम्बाई 1150 मीटर: व्यास ( 1400 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 680 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 680 सैक्टर 83 / भाग 36ए 
लम्बाई 240 मीटर: व्यास ( 3650x2430 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 681 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 681 सैक्टर 36ए / 84 
लम्बाई 1450 मीटर: व्यास (5500x2430 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 682 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 682 सैक्टर 56 / 61 भाग ( एसपीआर) 
लम्बाई 240 मीटर: व्यास (4500x2420 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 683 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 683 सैक्टर 54,55 , एवं 56 
लम्बाई 3285 मीटर: व्यास ( 2400x1200 मि0मी0 ) 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 684 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 684 सैक्टर 53 / 54 
लम्बाई 1420 मीटर: व्यास ( 2400x1200 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 685 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 685 सैक्टर 42 / 53 
लम्बाई 2930 मीटर: व्यास 2400x1800 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 686 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 686 सैक्टर 26ए / 42 
लम्बाई 520 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 687 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 687 सैक्टर 20भाग 
लम्बाई 820 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 

- - - - - 
बरसाती पानी की निकासी संख्या 688 सैक्टर 18 / 19 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 688 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 689 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 689 सैक्टर 110ए / 111 
लम्बाई 725 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 690 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 690 सैक्टर बहारी सड़क सैक्टर 58 
लम्बाई 1400 मीटर: व्यास (व्यास 1200मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 691 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 691 बहारी सड़क सैक्टर 59 / 63ए 
लम्बाई 850 मीटर: व्यास (व्यास 700 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 692 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 692 बहारी सडक सैक्टर 64 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास (व्यास 1400 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 693 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 693 बहारी सडक सैक्टर 68 
लम्बाई 1070 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 694 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 694 सैक्टर 88बी / 89बी 
लम्बाई 425 मीटर: व्यास (1200x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 695 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 695 सैक्टर 36बी / 88 
लम्बाई 2450 मीटर: व्यास 5500x2700 मि०मी० 


- - 


- - 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 696 बरसाती पानी की निकासी संख्या 696 सैक्टर 33 / 47 

लम्बाई 1100 मीटर: व्यास (3700x1500 मि0मी0 सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 697 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 697 सैक्टर 16 से सिगनेचर टॉवर 
लम्बाई 1440 मीटर: व्यास (900x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 698 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 698 सैक्टर 27 / 43 
लम्बाई 1680 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 699 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 699 सैक्टर 26 से 25 
लम्बाई 185 मीटर: व्यास ( 1200x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 700 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 700 सैक्टर 29 / 27 
लम्बाई 855 मीटर: व्यास ( 900x900 मि०मी० सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 701 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 701 सैक्टर 28 / 29 
लम्बाई 1150 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 702 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 702 सैक्टर 25भाग 
लम्बाई 240 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 703 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 703 सैक्टर 27 / 43 
लम्बाई 1680 मीटर: व्यास ( 900x900 मि०मी०, सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 704 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 704 सैक्टर 18 भाग तथा गोलाबारूद डिपों 
लम्बाई 415 मीटर: व्यास (1200 x900 मि0मी0 सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - - - 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 706 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 706 सैक्टर 18 भाग / गोलाबारूद डिपों 
लम्बाई 320 मीटर: व्यास (900x900 मि०मी० सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 707 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 707 सैक्टर 20 / 21 
लम्बाई 2742 मीटर: व्यास (900x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 708 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 708 पुरानी दिल्ली सडक से सैक्टर 23 
लम्बाई 920 मीटर: व्यास ( 2444x1520 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 709 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 709 सैक्टर 19 / 21 
लम्बाई 600 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 710 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 710 रेलवे लाईन से सैक्टर 110ए 
लम्बाई 1280 मीटर: व्यास [ 2( एन) x 3300x2000 मि0मी0 , सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 711 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 711 सैक्टर 112 से 115 
लम्बाई 2050 मीटर: व्यास [ 2( एन )x 3300x2000 मि0मी0, सी ] 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 713 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 713 सैक्टर 2 से रेलवे लाईन 
लम्बाई 225 मीटर: व्यास ( 2200x6000 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 714 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 714 सैक्टर 19 से 22 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास ( 900x900 मि0मी0 सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 715 बरसाती पानी की निकासी संख्या 715 सैक्टर 3 से 2 (पालम विहार) 

लम्बाई 1200 मीटर: व्यास (900 x900 मि0मी0 सी ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 717 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 717 सैक्टर 5 चौक से 3 रेलवे लाईन 
लम्बाई 1254 मीटर: व्यास (1830x910 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 718 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 718 सैक्टर 52ए / 53 
लम्बाई 2638 मीटर: व्यास ( 3000x1800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 719 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 719 सैक्टर 42 / 43 
लम्बाई 3000 मीटर: व्यास ( 2000x1500 मि०मी० ) 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 720 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 720 सैक्टर 45 / 52 
लम्बाई 1161 मीटर: व्यास (व्यास 1000 मि0मी0 ) 

- - - - 
बरसाती पानी की निकासी संख्या 1727 सैक्टर 50 / 47 
लम्बाई 803 मीटर: व्यास (2400 x1200 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1727 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1728 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 1728 सैक्टर 47 / 49 
लम्बाई 1212 मीटर: व्यास ( 2700 x1500 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1729 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 1729 सैक्टर 51 / 52 
लम्बाई 1111 मीटर: व्यास (व्यास 1000 मि०मी० ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1730 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 1730 सैक्टर 30 / 41 
लम्बाई 1128 मीटर : व्यास ( व्यास 1000 मि0मी0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1731 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 1731 सैक्टर 90 / 91 
लम्बाई 480 मीटर: व्यास (व्यास 900 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1732 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 1732 रेलवे लाईन सैक्टर 106 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास ( 2x4500x2100 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1733 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 1733 सैक्टर 1 / 2 पालम विहार 
लम्बाई 930 मीटर: व्यास (3354x1830 मि0मी0 सी ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1734 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 1734 सैक्टर 43 / 44 
लम्बाई 1300 मीटर: व्यास ( व्यास 800 मि0मी0 ) 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1735 


बरसाती पानी की निकासी संख्या 1735 सैक्टर 39 / 40 
लम्बाई 386 मीटर: व्यास (व्यास 800 मि0मी0 ) 
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अनुसूचित ड़ 

मिद( ए) खंड 3 के उपखंड (1) देखें 
बुनियादी ढांचा विकास कार्य - रीसायकल जल नेटवर्क ( हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ) 
सम्पत्ति पहचान संख्या - 1914 रिसायकल जल नेटवर्क 1914 सैक्टर 16 / 15 

लम्बाई 615 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1915 


रिसायकल जल नेटवर्क 1915 सैक्टर 55 से सैक्टर 56 
लम्बाई 1240 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1916 


रिसायकल जल नेटवर्क 1916 सैक्टर 56 से 61 कॉर्नर 
लम्बाई 1695 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1917 


रिसायकल जल नेटवर्क 1917 सैक्टर 52ए से सैक्टर 61 कॉर्नर 
लम्बाई 1690 मीटर: व्यास 100 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1918 


रिसायकल जल नेटवर्क 1918 सैक्टर 61 से 62 
लम्बाई 1000 मीटर : व्यास 250 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1919 


रिसायकल जल नेटवर्क 1919 सैक्टर 62 से सैक्टर 66 
लम्बाई 3000 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1920 


रिसायकल जल नेटवर्क 1920 सैक्टर 47 से 48 
लम्बाई 300 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1921 


रिसायकल जल नेटवर्क 1921 सैक्टर 48 से 49 कॉर्नर 3 
लम्बाई 650 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 
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- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1922 


रिसायकल जल नेटवर्क 1922 सैक्टर 49 से सैक्टर 50 कॉर्नर 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1923 


रिसायकल जल नेटवर्क 1923 सैक्टर 47 से 33 कॉर्नर 
लम्बाई 675 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1924 


रिसायकल जल नेटवर्क 1924 सैक्टर 50 से 50 सेन्टर 
लम्बाई 1680 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1925 


रिसायकल जल नेटवर्क 1925 सैक्टर 47 से सैक्टर 11 कॉर्नर 
लम्बाई 2600 मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1926 


रिसायकल जल नेटवर्क 1926 सैक्टर 11ए से सैक्टर 15 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 350 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1927 


रिसायकल जल नेटवर्क 1927 सैक्टर 32 से सेक्टर 32 कॉर्नर 
लम्बाई 800 मीटर: व्यास 1000 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1928 


रिसायकल जल नेटवर्क 1928 सैक्टर 32 सेन्टर से सैक्टर 30 
लम्बाई 2150 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1929 


रिसायकल जल नेटवर्क 1929 सैक्टर 30 से 41 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास 100 मि0मी0 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 1930 रिसायकल जल नेटवर्क 1930 सैक्टर 30 से सैक्टर 40 भाग 

लम्बाई 190 मीटर: व्यास 100 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1931 


रिसायकल जल नेटवर्क 1931 सैक्टर 30 से 41 भाग 
लम्बाई 770 मीटर: व्यास 100 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1932 


रिसायकल जल नेटवर्क 1932 सैक्टर 30 से सैक्टर 17 कॉर्नर 
लम्बाई 350 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1933 


रिसायकल जल नेटवर्क 1933 सैक्टर 17 से सैक्टर 18 कॉर्नर 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास 200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1934 


रिसायकल जल नेटवर्क 1934 सैक्टर 18 से सैक्टर 18 सैंटर 
लम्बाई 1875 मीटर: व्यास 200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1935 


रिसायकल जल नेटवर्क 1935 सैक्टर 17 से सैक्टर 29 भाग 
लम्बाई 750 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1936 


रिसायकल जल नेटवर्क 1936 सैक्टर 32 से सैक्टर 30 कॉर्नर 
लम्बाई 2500 मीटर: व्यास 250 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1937 


रिसायकल जल नेटवर्क 1937 सैक्टर 30 सैंटर से सैक्टर 16 सैंटर 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1938 


रिसायकल जल नेटवर्क 1938 सैक्टर 30 से सैक्टर 17 कॉर्नर 
लम्बाई 1050 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 
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- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 1939 


रिसायकल जल नेटवर्क 1939 सैक्टर 30 कार्नर से सैक्टर 16 सैंटर 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास 200 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1940 


रिसायकल जल नेटवर्क 1940 सैक्टर 16 सैंटर से सैक्टर 14 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1941 


रिसायकल जल नेटवर्क 1941 सैक्टर 47 कॉर्नर से सैक्टर 33 
लम्बाई 573 मिटर व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1942 


रिसायकल जल नेटवर्क 1942 सैक्टर 47 कॉर्नर और सैक्टर 47 सैंटर 
लम्बाई 1375 मीटर: व्यास 750 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1943 


रिसायकल जल नेटवर्क 1943 सैक्टर 47 सैंटर से सैक्टर 38 सैंटर 
लम्बाई 800 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1944 


रिसायकल जल नेटवर्क 1944 सैक्टर 47 सैंटर से सैक्टर 46 कॉर्नर 
लम्बाई 650 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1945 


रिसायकल जल नेटवर्क 1945 सैक्टर 46 भाग से सैक्टर 46 सैंटर 
लम्बाई 870 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1946 


रिसायकल जल नेटवर्क 1946 सैक्टर 46 भाग से सैक्टर 47 सैंटर 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 100 मि0मी0 


- 


- 


- - 
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- 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 1947 रिसायकल जल नेटवर्क 1947 सैक्टर 47 कॉर्नर से सैक्टर 45 कॉर्नर 

लम्बाई 1250 मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1948 


रिसायकल जल नेटवर्क 1948 सैक्टर 46 कॉर्नर से सैक्टर 51 कॉर्नर 
लम्बाई 1083 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1949 


रिसायकल जल नेटवर्क 1949 सैक्टर 51 कॉर्नर से सैक्टर 52 सैंटर 
लम्बाई 1183 मीटर: व्यास 100 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1950 


रिसायकल जल नेटवर्क 1950 सैक्टर 45 भाग 
लम्बाई 382 मीटर: व्यास 100 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1951 


रिसायकल जल नेटवर्क 1951 सैक्टर 45 भाग 
लम्बाई 340 मीटर: व्यास 100 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1952 


रिसायकल जल नेटवर्क 1952 सैक्टर 45 कॉर्नर से सैक्टर 45 सेंटर 
लम्बाई 2000 मीटर : व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1953 


रिसायकल जल नेटवर्क 1953 सैक्टर 44 कॉर्नर से सैक्टर 44 सैंटर 
लम्बाई 302 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1954 


रिसायकल जल नेटवर्क 1954 सैक्टर 44 कॉर्नर से सैक्टर 29 कॉर्नर 
लम्बाई 875 मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1955 


रिसायकल जल नेटवर्क 1955 सैक्टर 29 कॉर्नर से सैक्टर 29 सैंटर 
लम्बाई 550 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 
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- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 1956 


रिसायकल जल नेटवर्क 1956 सैक्टर 29 भाग 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 150 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1957 


रिसायकल जल नेटवर्क 1957 सैक्टर 44 भाग 
लम्बाई 1650 मीटर: व्यास 400 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1958 


रिसायकल जल नेटवर्क 1958 सैक्टर 44 भाग 
लम्बाई 1250मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1959 


रिसायकल जल नेटवर्क 1959 सैक्टर 62 से सैक्टर 57 
लम्बाई 717 मीटर: व्यास 150 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1960 


रिसायकल जल नेटवर्क 1960 सैक्टर 57 से 51 
लम्बाई 892 मीटर: व्यास 100 मि०मी० 


- - 


- - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1961 


रिसायकल जल नेटवर्क 1961 सैक्टर 51 से सैक्टर 52 
लम्बाई 1518 मीटर: व्यास 100 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1962 


रिसायकल जल नेटवर्क 1962 सैक्टर 61 से सैक्टर 58 
लम्बाई 1710 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1963 


रिसायकल जल नेटवर्क 1963 सैक्टर 61 सैंटर से सैक्टर 60 
लम्बाई 900 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 1964 रिसायकल जल नेटवर्क 1964 सैक्टर 61 सेंटर से सैक्टर 61 कॉर्नर 

लम्बाई 530 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - - - - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1965 


रिसायकल जल नेटवर्क 1965 सैक्टर 56 से सैक्टर 57 
लम्बाई 2315 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1966 


रिसायकल जल नेटवर्क 1966 सैक्टर 50 से सैक्टर 62 सैंटर 
लम्बाई 945 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1967 


रिसायकल जल नेटवर्क 1967 सैक्टर 62 सैंटर से सैक्टर 63 
लम्बाई 719 मीटर: व्यास 500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1968 


रिसायकल जल नेटवर्क 1968 सैक्टर 63 से सैक्टर 63ए 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1969 


रिसायकल जल नेटवर्क 1969 सैक्टर 73 से सैक्टर 74 
लम्बाई 450 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1970 


रिसायकल जल नेटवर्क 1970 सैक्टर 73 से सैक्टर 71 
लम्बाई 470 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1971 


रिसायकल जल नेटवर्क 1971 सैक्टर 96 भाग 
लम्बाई 300 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1972 


रिसायकल जल नेटवर्क 1972 सैक्टर 48 भाग 
लम्बाई 1100 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 1973 


रिसायकल जल नेटवर्क 1973 सैक्टर 48 / 72 
लम्बाई 682मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1974 


रिसायकल जल नेटवर्क 1974 सैक्टर 48 / 69 
लम्बाई 480 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1975 


रिसायकल जल नेटवर्क 1975 सैक्टर 50 / 65 
लम्बाई 1500 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1976 


रिसायकल जल नेटवर्क 1976 सैक्टर 49 / 66 
लम्बाई 6825 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1977 


रिसायकल जल नेटवर्क 1977 सैक्टर 49 से सैक्टर 66 कॉर्नर 
लम्बाई 3800 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1978 


रिसायकल जल नेटवर्क 1978 सैक्टर 65 से सैक्टर 64 
लम्बाई 3800 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1979 


रिसायकल जल नेटवर्क 1979 सैक्टर 69 से सैक्टर 67 
लम्बाई 1000 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1980 


रिसायकल जल नेटवर्क 1980 सैक्टर 67 भाग 
लम्बाई 1400 मीटर : व्यास 300 मि0मी0 


- 


- 


- 
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- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 1981 रिसायकल जल नेटवर्क 1981 सैक्टर 98 से सेक्टर 92 

लम्बाई 1850 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 
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- 
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- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1982 


रिसायकल जल नेटवर्क 1982 सैक्टर 92 कॉर्नर से 92 सैंटर 
लम्बाई 1850 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1983 


रिसायकल जल नेटवर्क 1983 सैक्टर 92 सैंटर से सैक्टर 94 
लम्बाई 1650 मीटर : व्यास 700 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1984 


रिसायकल जल नेटवर्क 1984 सैक्टर 94 भाग 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1985 


रिसायकल जल नेटवर्क 1985 सैक्टर 93 से सैक्टर 91 
लम्बाई 1150 मीटरः व्यास 600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1986 


रिसायकल जल नेटवर्क 1986 सैक्टर 86 / 87 
लम्बाई 870 मीटर: व्यास 700 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1987 


रिसायकल जल नेटवर्क 1987 सैक्टर 86 से सैक्टर 81 
लम्बाई 1875 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1988 


रिसायकल जल नेटवर्क 1988 सैक्टर 86 से सैक्टर 85 
लम्बाई 2400 मीटर: व्यास 1200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1989 


रिसायकल जल नेटवर्क 1989 सैक्टर 85 से सैक्टर 84 
लम्बाई 1100 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1990 


रिसायकल जल नेटवर्क 1990 सैक्टर 88 / 89 
लम्बाई 770 मीटर: व्यास 450 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1991 


रिसायकल जल नेटवर्क 1991 सैक्टर 36ए से सैक्टर 83 
लम्बाई 550 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1992 


रिसायकल जल नेटवर्क 1992 सैक्टर 82 से सैक्टर 83 
लम्बाई 1350 मीटर: व्यास 300 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1993 


रिसायकल जल नेटवर्क 1993 सैक्टर 85 से सैक्टर 84 
लम्बाई 1080 मीटर: व्यास 400 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1994 


रिसायकल जल नेटवर्क 1994 सैक्टर 36ए से 36 बी 
लम्बाई 6350 मीटर: व्यास 1500 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1995 


रिसायकल जल नेटवर्क 1995 सैक्टर 88 बी से सैक्टर 101 
लम्बाई 6350 मीटर : व्यास 1500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1996 


रिसायकल जल नेटवर्क 1996 सैक्टर 102 से सैक्टर 103 
लम्बाई 1680 मीटर: व्यास 1600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1997 


रिसायकल जल नेटवर्क 1997 सैक्टर 103 से सैक्टर 105 
लम्बाई 2330 मीटर: व्यास 1600 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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सम्पत्ति पहचान संख्या - 1998 रिसायकल जल नेटवर्क 1998 सैक्टर 103 से सैक्टर 105 

लम्बाई 1000 मीटर: व्यास 700 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 1999 


रिसायकल जल नेटवर्क 1999 सैक्टर 106 से सैक्टर 110 
लम्बाई 850 मीटर: व्यास 600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2000 


रिसायकल जल नेटवर्क 2000 सैक्टर 66 / 67 
लम्बाई 3800 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2001 


रिसायकल जल नेटवर्क 2001 सैक्टर 69 / 70 
लम्बाई 1200 मीटर: व्यास 900 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2002 


रिसायकल जल नेटवर्क 2002 सैक्टर 87 / 89 
लम्बाई 1600 मीटर: व्यास 800 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2003 


रिसायकल जल नेटवर्क 2003 सैक्टर 92 / 93 
लम्बाई 500 मीटर: व्यास 300 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2004 


रिसायकल जल नेटवर्क 2004 सैक्टर 90 / 91 
लम्बाई 520 मीटर: व्यास 900 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2005 


रिसायकल जल नेटवर्क 2005 सैक्टर 88 से सैक्टर 85 सैंटर 
लम्बाई 390 मीटर: व्यास 600 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2006 


रिसायकल जल नेटवर्क 2006 सैक्टर 85 सैंटर से सैक्टर 84 सैंटर 
लम्बाई 474 मीटर: व्यास 500 मि0मी0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2007 


रिसायकल जल नेटवर्क 2007 सैक्टर 88ए से 99ए 
लम्बाई 6350 मीटर: व्यास 1500 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2008 


रिसायकल जल नेटवर्क 2008 सैक्टर 99 से सैक्टर 102ए 
लम्बाई 1680 मीटर: व्यास 1600 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2009 


रिसायकल जल नेटवर्क 2009 सैक्टर 90 / 91 
लम्बाई 600 मीटर: व्यास 1000 मि०मी० 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2010 


रिसायकल जल नेटवर्क 2010 सैक्टर 59 / 60 
लम्बाई 700 मीटर: व्यास 350 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2011 


रिसायकल जल नेटवर्क 2011 सैक्टर 38 से 47 भाग 
लम्बाई 126 मीटर: व्यास 200 मि०मी० 


- 


- 


- 


- 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2012 


रिसायकल जल नेटवर्क 2012 सैक्टर 45 भाग 
लम्बाई 490 मीटर: व्यास 100 मि0मी0 


सम्पत्ति पहचान संख्या - 2013 


रिसायकल जल नेटवर्क 2013 सैक्टर 43 / 44 
लम्बाई 848 मीटर: व्यास 200 मि0मी0 
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अनुसूचित च 
देिखिए मद (ए) खंड 3 के उपखंड (1) } 
अवसंरचना विकास कार्य - संरचना सहित इमारत 


कार्य स्थल 


खाली स्थान 


क्रम | सैक्टर 
संख्या 


जमीन का कुल | अन्य विवरण 
क्षेत्रफल 


38 


ताऊ देवीलाल स्टेडियम 


1 न० 


45. 0 एकड 


77 .00 एकड 


72 
| 72 


(i) 50 एमएलडी एसटीपी बहरामपुर | 1 न0 
(ii ) 120 एमएलडी एसटीपी बहरामपुर 1 न0 


104 


(i) 68 एमएलडी एसटीपी धनवापुर 
(ii) 100 एमएलडी एसटीपी धनवापुर 


1 न0 


51.74 एकड 


2. 75 एकड 


| 9ए 

99 


171. 00 एकड 


| मुख्य पंपिंग स्टेशन (एमपीएस) धनवापुर 1 न0 
जल शोधन यंत्र बसई 

3 न0 
( 20 एमजीडी प्रत्येक ) 
चन्दु बुढेरा जल शोधन यंत्र बसई ( 20 | 3 न0 
एमजीडी प्रत्येक ) 
सैक्टर 51 स्टेशन बठाना 

1 न० 
सैक्टर 16 स्टेशन बठाना 

1 न० 


270. 00 एकड 


51 


8.00 एकड 


8. 


16 


8.00 एकड 
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अनुसूचित छ 
देखिए मद (ए) खंड 3 के उपखंड (1) } 
अवसंरचना विकास कार्य - जमीन पर संरचना सहित भूमि 


खाली स्थान 


क्रम | सैक्टर | कार्य स्थल 
संख्या 


जमीन का कुल अन्य विवरण 
क्षेत्रफल 


22 


18.76 एकड 


29 


23.00 एकड 


ताऊ देवीलाल पार्क 

1 न0 
लेजरवेली पार्क 

1 न० 
प्लाजा एरिया पार्क 

1 न० 
ग्रीन बेल्ट से राजीव चौक, 1 न0 
एनएच - 8 के साथ 


12.00 एकड 


9 


8.63 एकड 


| 


मल्टी लेवल पार्किंग 


1. 23 एकड 


0| 


43 
52ए 
52ए 


1 न0 
1 न0 
1 न0 


6|N 


11. 41 एकड 
63.54 एकड 
6. 13 एकड 


o 


53 


1 न० 


एग्जीबिशन पार्क -किसान बाजार 
ताऊ देवीलाल वनस्पति बगीचा 
अस्पताल स्थान 
जन पुस्तकालय 
बस टर्मिनल 
टैक्सी स्टेण्ड 


o 


1 न० 


1. 08 एकड 


- 


1 न0 


1. 90 एकड 


11 . 


1 न0 


0 .78 एकड 


12. 


अस्पताल स्थान 


1 न० 


1. 40 एकड 


13 . 


56 


अस्पताल स्थान 


1 न० 


1.50 एकड 


14 


67 


अस्पताल स्थान 


1 न0 


7.98 एकड 


अरूण कुमार गुप्ता, 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
नगर तथा ग्रामआयोजन विभाग 
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and 


commencement. 


[Authorised English Translation ] 
HARYANA GOVERNMENT 
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 

Notification 

The 11th April, 2018 
No . S. O . 23 /H .A . 34/2017 /S .45/2018. — In exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of section 45 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017 
( 34 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following transfer scheme for 
providing and giving effect to the transfer of the properties, interests in properties, rights and 
liabilities of the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn in respect of infrastructure development 
works, other than internal development works to Authority , established under the Gurugram 
Metropolitan Development Authority Act, 2017 , as per and in accordance with the terms of this 
transfer schemeand for matters incidental and ancillary thereto , namely : 
1. ( 1) This transfer scheme may be called as the Gurugram Metropolitan Development Short Title , Extent 
Authority (Haryana Shehri Vikas Pradhikarn , Properties, interests in Properties, Rights and 
Liabilities), transfer scheme, 2018 . 

(2 ) This transfer scheme shall extend to the Gurugram Metropolitan Area and shall, 
further , extend to all properties, interests in properties, rights and liabilities of the Haryana 
Shehri Vikas Pradhikarn that are located both within and outside the State of Haryana , in so far 
as such properties, interests in properties, rights and liabilities of Haryana Shehri Vikas 
Pradhikarn are related to infrastructure development works , other than internal development 
works , located in the Gurugram Metropolitan Area . 

(3) This transfer scheme shall come into force on the 1st April, 2018 . 
2. ( 1) In this transfer scheme, unless there is anything repugnant in the subject or Definitions 
context, namely ; 

(a ) “ Act” means the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 

2017 ; 
" assets” means all properties and interests in properties, immovable and 
movable , of Haryana Shehri Vikas Pradhikarn relating to infrastructure 
development works , other than internal development works, located in the 
Gurugram Metropolitan Area , including roads, water supply systems and 
pipelines, sewerage systems and pipelines, storm water drainage systems 
and pipelines, green spaces abutting roads, specified parks, open spaces, 
stadia , buildings, plants, machinery , stores, workshops, furniture, fixtures, 
vehicles, guest houses, amenities and installations pertaining and attached 
thereto cash in hand , cash at bank , investments , book debts (corporeal and 
incorporeal), tangible and intangible assets, right of way , benefits, licenses, 
consents , authorities , registration and powers of every kind , nature and 
description whatsoever, privileges, liberties , advantages, benefits and 
approvals , contracts, deeds, schemes, bonds, agreements and other 
instruments and interest (including receivables) of whatever nature and 

wherever situated ; 
(c ) “ effective Date ” means 1st April, 2018 ; 
(d ) “ liabilities” include all liabilities, debts, duties, obligations and other out 

standings including statutory liabilities and government levies of whatever 
nature and contingent liabilities which may arise in regard to the dealings 
before the effective date in respect of infrastructure development works of 
Haryana Shehri Vikas Pradhikarn , other than internal development works, 
located in the Gurugram Metropolitan Area; 
“ proceedings” include all proceedings of whatever nature including suits , 
appeals, complaints, petitions, applications, conciliation , arbitration , 
whether civil or criminal cases or otherwise , in which the Haryana Shehri 

Vikas Pradhikarn is one of the parties ; 
(f) “ Schedules” means the schedules appended to this transfer scheme; 
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Classification of 
properties of the 
Haryana Shehri 
Vikas Pradhikarn . 


Effect of transfer. 


(2 ) Words and expressions used herein and not defined in this transfer scheme but 
defined in the Act shall have the samemeanings respectively assigned to them in the Act. 
3. ( 1) The properties of the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn are classified in the 
Schedules as follows, 

(a ) Infrastructure Development Works as set out in Schedule A to E ; and 
(b ) Buildings as set out in Schedule F ; and 

(c) Lands as set out in Schedule G ; 
(2 ) If the properties under clause 3 (1 ) above are subject to security for any 
borrowings or arrangements in favour of third parties for any financial assistance or obligations 
taken by the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn and the Liabilities in respect thereof are to be 
classified in the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn and Authority , the State Government, may by 
order to be issued for the said purpose, provide for the apportionment of the liabilities secured 
by such properties, assets and rights between the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn and 
Authority and upon such apportionment the security shall be applicable to the extent of 
apportioned liability only . 
4 . ( 1) On and from the effective date and subject to the terms and conditions specified 
in the Act and this transfer scheme, the assets and liabilities, proceedings and records, whether 
physical or digital, of the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn that form part of Schedules A to G 
shall stand transferred to and vest in Authority absolutely for all intents and purposes, without 
any further act or thing to be done by the State Government or the Haryana Shehri Vikas 
Pradhikarn or any person . 

(2 ) Upon such transfer, Authority shall , from the effective date, discharge all 
functions, duties, responsibilities and liabilities with respect to or arising from the transferred 
properties or the operations and maintenance thereof. 

(3 ) Upon such transfer and with effect from the effective date , the loans, subventions 
and obligations of Haryana Shehri Vikas Pradhikarn shall stand extinguished and cancelled , 
which shall be in full and final settlement of all claims of Haryana Shehri Vikas Pradhikarn 
except as set out in this transfer scheme or any other notification as may be issued by the State 
Government. 

(4 ) On such transfer and vesting of the functions provided hereinabove and except as 
otherwise provided , Authority shall be responsible for all functions, contracts, rights, deeds , 
schemes , bonds, agreements, arrangements , proceedings and other instruments of whatever 
nature relating to the properties transferred to it, to which the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn 
was a party, subsisting or having effect on the effective date, and in the samemanner as the 
Haryana Shehri Vikas Pradhikarn was liable immediately before the effective date , and the 
same shall remain in force and effect against or in favour of Authority and may be enforced 
effectively as if Authority had been a party thereto instead of the Haryana Shehri Vikas 
Pradhikarn . 

(5 ) Nothing in the clause above shall apply to rights, responsibilities, liabilities and 
obligations in respect of the employees and other personnel of the Haryana Shehri Vikas 
Pradhikarn and matters relating to employees and other personnel of the Haryana Shehri Vikas 
Pradhikarn , including statutory dues such as salary , wages, gratuity, pension , provident fund , 
leave encashment/medical benefits , compensation and retirement benefits. 

(6 ) As consideration for the transfer and vesting as specified in this transfer scheme, 
the State Government shall, by order, notify the balance sheet and financials deemed to have 
been transferred from the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn to Authority . 

(7) The State Government may , by an order to be issued for the purpose , amend, 
vary, modify , add, delete or otherwise change the terms and conditions specified in the 
Schedules at any time during the provisional period mentioned in clause 7 of this transfer 
scheme. 

( 8 ) The rights in the properties or interests in properties transferred to Authority shall 
be subject to the restrictions and limitations specified in this transfer scheme or in the applicable 
Schedule . 

(9 ) Authority and the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn shall be entitled to sign a 
shared facilities agreement in respect of such of the shared facilities , if any , which shall include 
residential accommodation constructed, owned and maintained by Haryana Shehri Vikas 
Pradhikarn . 
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Rights and 
oblily 
obligations of third 
parties. 


Pending suits , 
proceedir 


5. Upon the transfer being effected in accordance with the Act and this transfer scheme, the 
rights and obligations of all persons shall be restricted to Authority, to whom the rights, 

htc 
properties, interests in properties or liabilities are assigned and not withstanding anything 
contained in any deed , documents, instruments, agreements or arrangements which such person 
has with the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn , the person shall not claim any right or interest 
against the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn . 
6 . (1 ) All proceedings of whatever nature by or against the Haryana Shehri Vikas 
Pradhikarn pending on the effective date shall not abate or discontinue or otherwise in any way 
prejudicially be affected by reason of the transfer under this transfer scheme and the 
proceedings shall be continued , prosecuted and enforced by or against Authority to whom the 
same are assigned in accordance with this transfer scheme and orders issued thereunder. 

(2 ) The proceedings covered under sub -clause ( 1) above shall be continued in the 
same manner and to the same extent as it would or might have been continued , prosecuted and 
enforced by or against the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn if the transfer specified in this 
transfer scheme had not been made . 
7 . ( 1) The transfer under this transfer scheme, unless otherwise specified in any 
order made by the State Government, shall be provisional for a period of one year from the 
effective date . 

(2 ) At any time within a period of one year from the effective date , the State 
Government may , by notified order publish in the Official Gazette , amend , vary, modify , add , 
reduce , delete or otherwise change the terms and conditions of the transfer including items 
included in the transfer, and transfer such of the assets , liabilities, proceedings, rights and 
obligations and forming part of the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn to Authority or vice versa , 
in such manner and on such terms and conditions as the State Government may consider 
appropriate. 

( 3) On the expiry of the period or one year from the effective date and subject to any 
directions given by the State Government, the transfer of assets, liabilities , proceedings , rights 
and obligations made in accordance with this transfer scheme shall become final. 
8 . The transfer under this transfer scheme shall operate and be effective pursuant to action 
of the State Government by notifying this transfer scheme and orders issued in terms of this 
transfer scheme and without any further act, deed or thing to be done by the State Government, 
the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn, Transferees or any other person , subject to the terms and 
conditions of this transfer scheme. 
9 . (1 ) If any doubt, dispute, difference or issue arises in regard to the transfers under 
this transfer scheme, then , subject to the provisions of the Act, the decision of the State 
Government thereon shall be final and binding on all parties. 

(2 ) The State Government may, by order notified in the Official Gazette , amend this 
transfer scheme and make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as 
may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfers 
under this transfer scheme. 


Classifications and 
transfer of property , 
rights, assets, 
liabilities and 
proceedings to be 
provisional in the 
first instance . 


Transfer by 
operati 


on of law . 


Decision of State 


final. 
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SCHEDULE A 
[See item (a ) of sub - clause ( 1) of clause 3 ] 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS – Road Network 

(Haryana Shehri Vikas Pradhikarn ) 


Asset ID - 1 


NH -8 to Sector 55 /56 Road (Golf Course Road ) 
L = 9800 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 2 


Iffco Chowk to Sikanderpur Metro Station 
L = 2600 M ; ROW = 30 M 


Asset ID - 3 


MG Road Sector 56 /57 to Iffco Chowk . 
L = 7100 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 4 


Sector 29 to Sector 26A Road 
L = 2100 M ; Row = 30 M 


Asset ID -5 


Sector 29 /44 to Sector 26A /42 Road 
L = 2100 M ; Row = 30 M 


Asset ID -6 


Sector 27 /43 to outer Sector 26A Road 
L = 1100 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 8 


Sector 44 /52 to Sector 42 Road 
L = 2000 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 9 


Faridabad Road to Sector 43/53 Road 
L = 2200 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 10 


Sector 52 /57 to Sector 54 /55 Road 

L = 1320 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 11 


Sector 53 / 56 to outer Sector 54 /55 Road 
L = 750 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 12 


Sohna Road to village Ghata Road 
L = 6720 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 13 


Faridabad Road to village Ghata Road 
L = 2100 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 14 


Sohna Road to Rambir ki Dhani Road Sector 69/ 71 road 
L = 1305 M ; Row = 90 M 


Asset ID - 15 


Rambir ki Dhani(Sector 69/71 ) to NH 8 Road 
L = 3690 M ; Row = 90 M 


Asset ID - 16 


SPR Road in Rambir ki Dhani 
L = 285 M ; Row = 90 M 


Asset ID - 17 


Sector 4 /7 (Old Railway Road ) to Sector 4 /7 /9A Chowk Road 
L = 1300 M ; Row = 30 M 


Asset ID -18 


Sector 4 /7 /9A to Sector 4 /9A /Laxman Vihar Road 
L = 900 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 19 


Sector 4 / 3 /5 Chowk to Sector 4 /9A / Laxman Vihar Road 

L = 1300 M ; Row = 30 M 
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Asset ID - 21 


Sector 4 & 7, 9A chowk to Sector 9AT Point. 
L = 1500 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 25 


Pataudi Road to Sector 37C / 37D / 9 B junction Road 
L = 1470 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 26 


Sector 10 /37C / 9B junction to Sector 37C / 37D /9B junction Road 
L = 1700 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 27 


HUDA City Centre to Bakhtawar Chowk Road 
L = 3700 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 28 


Subash Chowk to Hero Honda Chowk Road 

L = 2910 M ; Row = 60 M 


Asset ID -29 


NH -8 to Bakhtawar Chowk Road 
L = 1800 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 30 


Bakhtawar Chowk to Mayfield Garden Road 
L = 1200 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 31 


Ambedkar chowk to Mayfield Garden 
L = 800 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 32 


SPR (Southern Periphery Road ) to Mayfield Garden Road Sector 49/50 
L = 1300 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 33 


Mayfield Garden to village Tigra Road 
L = 1470 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 34 


Subhash Chowk to Bakhtawar Chowk Road 
L = 1010 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 35 


Sohna Road to Mayfield Garden Road 
L = 1200 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 36 


T - Point of South City - 1 to Ardee City Red Light Road 
L = 1250 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 37 


Cyber Park to Ambedkar Chowk Road 
L = 1110 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 38 


Ardee City Chowk to Sector 47 T -point Road 
L = 3000 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 39 


SPR (Southern Periphery Road ) to T - point Sector 51 Road 
L = 1600 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 40 


Ambedkar Chowk to Y - point of Sector 51/52 /57 Road 
L = 1050 M ; Row = 30 M 


Asset ID -41 


Y - point Sector 51/52 /57 to BotanicalGarden Chowk Sector 52 /52 A /5 
L = 1650 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 42 


Y -point of Sector 51/52 /57 to T - point of Sector 50 Road 
L = 1550 M ; Row = 30 M 
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Asset ID - 43 


HUDA City Centre Metro Station to Signature Tower Road 
L = 1800 M ; Row = 30 M 


Asset ID -44 


Starting from Mata Road up to Dayanand Colony ( Sector5 /6 ) 
L = 1200 M ; RoW : 30 M 


Asset ID -45 


New Railway Road to Mata Road 
L = 850 M ; Row = 30 M 


Asset ID -46 


Old Delhi road to T -point of Sector 21 /22 Road 
L = 750 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 47 


- 47 


T - point of Sector 21 /22 to T - Junction of Tau Devilal Park Road 
L = 1300 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 48 


Old Delhi road to Rezangl Chowk Road 
L = 2800 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 49 


Rezangla Chowk to Delhi Border Road 
L = 1800 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 51 


NH - 8 to Sector 45 Road 
L = 1850 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 53 


Sector 38 to Sector 31 Road 
L = 860 M ; Row = 30 M 


Asset ID -54 


CR Model School Chowk to Sector 41 Road 
L = 1075 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 56 


Old Delhi Road to NH -8 Road ( IFFCO ) 
L = 2200 M ; Row = 30 M 


Asset ID -57 


SPR ( Southern Periphery Road ) to Sector 39 Road 
L = 1450 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 58 


Sector 58 to Sector 58/61 Road 
L = 1650 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 59 


Sector 59 to Sector 62 /63 Road 
L = 960 M ; Row = 60 M 


Asset ID -60 


Dividing Road between Sector 62/63 
L = 1090 M ; Row = 60 M 


Asset ID -61 


SPR (Southern Periphery Road ) to Sector 63A /64 Road 
L = 2245 M ; Row = 60 M 


Asset ID -62 


Dividing Road between Sector 64 /65 
L = 1325 M ; Row = 60 M 


Asset ID -63 


SPR ( Southern Periphery Road ) to Sector 64 /67 Road 
L = 2160 M ; Row = 60 M 


Asset ID -64 


Dividing Road between Sector 64 /67 /67A 
L = 1000 M ; Row = 60 M 
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Asset ID -65 


SPR (Southern Periphery Road ) to CRPF Camp Road 
L = 2000 M ; Row = 60 M 


Asset ID -66 


NH - 8 to Sector 81/82 Road 
L = 2010 M ; Row = 99 M 


Asset ID -67 


Dividing Road between Sector 85 /86 
L = 1172 M ; Row = 99 M 


Asset ID -68 


Dividing Road between Sector 89 /90 / 93 /94 
L = 1889 M ; Row = 99 M 


Asset ID -69 


NH - 8 to Sector 82 /82A / 83 Road 
L = 1300 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 70 


Dividing Road between Sector 82A /82 
L = 330 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 71 


Sector 82 /82A to Sector 90 /91 Outer Road Sector 81 
L = 2955 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 72 


Dividing Road between Sector 90 /91 
L = 1131 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 73 


Dividing Road between Sector 92 /93 
L = 200 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 74 


Dividing Road between Sector 92 /93 
L = 930 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 75 


Dividing Road between Sector 93/94 
L = 1270 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 76 


Dividing Road between Sector 90 /93 
L = 1007 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 77 


NPR to Sector 84 /88 Road 
L = 99 M ; Row = 60 M 


Asset ID -78 


Dividing Road between Sector 85 /89 
L = 2150 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 79 


NPR (Northern Periphery Road ) to Sector 82 /85 Road 
L = 1600 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 80 


Dividing Road between Sector 84 /85 
L = 2139 M ; Row = 60 M 


Dividing Road between Sector 92 /95 
L = 2670 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 82 


Dividing Road between Sector 91/92 
L = 1619 M ; Row = 60 M 


Asset ID -83 


Dividing Road between Sector 87 /91 
L = 1812 M ; Row =60M 


Asset ID -84 


Sector 81 /86 up to Sector 87 Road 
L = 2285 M ; Row = 60 M 
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Asset ID -85 


Sector 92 /95 to Sector 95 outer Road 
L = 1480 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 86 


Outer Road Sector 91 
L = 1100 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 127 


Railway line to NPR between Sector 110A / 111 
L = 920 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 129 


NPR to Outer Sector 102 Road 


L = 1640 M ; Row = 60 M 


Asset ID -130 


NPR (Northern Periphery Road ) to Outer Sector 102A Road 


L = 1710 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 131 


NPR (Northern Periphery Road) to Sector 103/ 106 Road 
L = 690 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 132 


NPR (Northern Periphery Road) to Sector 106 / 109 Road 
L = 1740 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 134 


Bajghera Road to Sector 112 /114 
L = 1410 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 135 


Bio Diversity Park to Kachra Chowk at Faridabad Road 
L = 2100 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 136 


Dividing road between sector 42 /54 
L = 2200 M ; ROW : 30 M 


Asset ID - 138 


Sector dividing road between sector 99 / 102 
L = 1080 M ; RoW = 75 M 


Asset ID - 139 


Dividing Road between Sector 34 / 72A 
L = 200 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 140 


Outer periphery Sector 99A Road 
L = 4220 M ; Row = 75 M 


Asset Id 141 Sector 31 to sector 40 

L = 1080 M ; RoW = 75M 


Asset ID - 142 


NPR (Northern Periphery Road ) to Railway Line near Sector 9A 
L = 1150 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 143 


Dividing Road between Sector 103/ 106 
L = 2300 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 144 


Dividing Road between Sector 114 / 115 
L = 1520 M ; Row = 75 M 


Asset ID - 145 


Outer Road Sector 114 
L = 780 M ; Row = 60 M 
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Asset ID - 147 


NPR (Northern Periphery Road ) to Railway line (Between Sector 105 /110 ) 
L = 1050 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 153 


Dividing Road between Sector 64 /63 
L = 750 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 154 


SPR (Southern Periphery Road ) to Sector 59/60 BSF Road 
L = 2115 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 155 


Dividing Road between Sector 60/59 
L = 500 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 156 


Dividing Road between Sector 66 /67 
L = 1485 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 157 


Sector 66 /67 to Sohna Road 
L = 500 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 158 


Dividing Road between Sector 63,63A /60 
L = 2060 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 161 


NH -8 (Shanker chowk ) to Sector 25 /25A Cyber city 
L = 1000 M ; Row = 30 M 


Asset ID 163 


Shankar chowk to Biodiversity Park 
L = 4500 M ; RoW = 150 M 


Asset ID - 164 


Outer Sikanderpur Road to Delhi Border 
L = 2550 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 165 


Outer Sikanderpur Road MG Road 
L = 500 M ; Row = 10 M 


Asset ID - 171 


New Colony Mor to Dividing road between Madan Puri & Pataudi Chowk 
L = 1119 M ; Row = 30 M 


Asset ID - 177 


Sector 21 to Sector 22 /23 Road 
L = 1350 M ; Row = 24 M 


Asset ID - 178 


9A / 3A to Railway line ( Towards Dhanwapur) 
L = 235 M ; Row = 20 M 


Asset ID - 179 


Sector 27 /43 to HUDA Metro Station Road 
L = 200 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 181 


Dividing Road between Sector 86 / 90 
L = 1600 M ; Row = 75 M 


Asset ID - 182 


Dividing Road between Sector 86 /81 
L = 1650 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 183 


Sector 101/ 102 to Railway Line 
L = 1300 M ; Row = 60 M 


Asset ID - 189 


Master Road between Sector 76 / 77 
L : 1950 M ; ROW : 60 M 
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Asset ID - 190 


Master Road between Sector 75A /76 
L = 1400 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 191 


Outer Road of Sector 77 
L = 1150 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 192 


Outer Road of Sector 76 
L = 1700 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 193 


Master Road between Sector 74 /74A , 35 /74 , 34 / 74 , 34 / 72A 
L = 2650 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 194 


Master Road between Sector 73/74 
L = 2500 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 195 


Master Road between Sector 72A , 73 & 74 
L = 1075 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 196 


Outer Road of 70A 
L = 2850 M ROW = 60 M 


Asset ID - 197 


Master Road between 70 /70A 
L = 1500 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 198 


Master Road between 69/70 
L = 1500 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 199 


Master Road between 68 & 69 
L = 2100 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 200 


Master Road between 72 /72A 
L = 700 M ; ROW = 60 M 


Asset ID - 201 


Master Road between Sec 78 /80 
L = 1950 M ; ROW = 60 M 


Asset ID -202 


Outer Road of Sector 79 

L = 3850 M ; ROW = 60M 


Asset ID - 203 


Master Road between Sector 78/79 

L = 2300 M ; ROW = 60M 


Asset ID -204 


Master Road between Sector 75 /75A 

L = 1200 M ; ROW = 60M 


Asset ID -205 


Master Road between Sector 71/72 

L = 2550 M ; ROW = 60M 


Asset ID - 206 


Master Road between Sector 71/73 
L = 2350 M ; ROW = 60 M 


Asset ID -3136 


Sikanderpur metro station to Siknderpur village boundary (upto Road I) 
Length 550m ; ROW 30m 
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SCHEDULE B 


(See item (a ) of sub -clause (1 ) of clause 3) 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS – Water Supply Network 

( Haryana Shehri Vikas Pradhikarn ) 


Asset ID -208 


Water Supply Line -208 Chandu Budhera to Sector 99 


Length : 12971 M ; Pipe Dia : 1600 mm 


Asset ID -209 


Water Supply Line -209 Sector 38 /47 


Length : 2069 M ; Pipe Dia : 1600 mm 


Asset ID -210 


Water Supply Line -210 Chandu Bhudera to Sector 99 


Length : 4773 M ; Pipe Dia : 1600 mm 


Asset ID -211 


Water Supply Line- 211 Sector 99 to 75 


Length : 13093 M ; Pipe Dia : 1600 mm 


Asset ID - 212 


Water Supply Line- 212 Sector 32 to 10A 


Length : 1353 M ; Pipe Dia : 1600 mm 


Asset ID - 213 


Water Supply Line -213 Sector 75 to 69 


Length : 5000 M ; Pipe Dia : 1500 mm 


Asset ID -214 


Water Supply Line -214 Sector 88 to 89 


Length : 7544 M ; Pipe Dia : 1500 mm 


Asset ID -215 


Water Supply Line-215 Sector 75A to 69 


Length : 4641 M ; Pipe Dia : 1500 mm 


Asset ID -216 


Water Supply Line -216 Sector 101 /102 


Length : 1774 M ; Pipe Dia : 1500 mm 


Asset ID -217 


Water Supply Line -217 Sector 69 to 65 


Length : 518 M ; Pipe Dia : 1400 mm 


Asset ID -218 


Water Supply Line -218 Sector 86 /93 


Length : 452 M ; Pipe Dia : 1400 mm 
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Asset ID - 219 


Water Supply Line-219 Sector 104 /102A 


Length : 691 M ; Pipe Dia : 1400 mm 


Asset ID -220 


Water Supply Line- 220 Sector 10A to 9B 


Length : 4085 M ; Pipe Dia : 1300 mm 


Asset ID - 221 


Water Supply Line -221 Sector 103 /104 


Length : 1106 M ; Pipe Dia : 1200 mm 


Asset ID -222 


Water Supply Line -222 Sector 103/104 


Length : 815 M ; Pipe Dia : 1200 mm 


Asset ID - 223 


Water Supply Line-223 Sector 34 to 47 


Length : 4124 M ; Pipe Dia : 1200 mm 


Asset ID -224 


Water Supply Line-224 Sector 31 to 16 


Length : 10646 M ; Pipe Dia: 1200 mm 


Asset ID - 225 


Water Supply Line-225 Sector 101/9B 


Length : 1130 M ; Pipe Dia : 1200 mm 


Asset ID - 226 


Water Supply Line-226 Sector 86 /89 


Length : 1140 M ; Pipe Dia : 1200 mm 


Water Supply Line-227 Sector 49 to 57 


Length : 3137 M ; Pipe Dia : 1100 mm 


Asset ID - 228 


Water Supply Line- 228 Sector 91/93 


Length : 963M ; Pipe Dia : 1100 mm 


Asset ID - 229 


Water Supply Line -229 Sector 104 /105 


Length : 64 M ; Pipe Dia : 1100 mm 


Asset ID - 230 


Water Supply Line- 230 Sector 9A Part 


Length : 2080 M ; Pipe Dia : 1100 mm 
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Asset ID -231 


Water Supply Line -231 - Sector 46 to 32 


Length : 2881 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID - 232 


Water Supply Line -232 Sector 57/62 


Length : 2708 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID -233 


Water Supply Line -233 Sector 58 /61 


Length : 666 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID -234 


Water Supply Line -234 Sector 105 /106 


Length : 1322 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID -235 


Water Supply Line-235 Sector 92/93 


Length : 539 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID - 237 


Water Supply Line- 237 Sector 43 /53 


Length : 3048 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID - 238 


Water Supply Line- 238 between Sector 48 to 33 


Length : 2405 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID - 239 


Water Supply Line-239 along Sector 5 


Length : 35 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID -240 


Water Supply Line -240 along Sector 4 


Length : 2397 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID -241 


Water Supply Line- 241 between Sector 48/49 


Length : 3219 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID - 242 


Water Supply Line-242 Sector 56 to 75A 


Length : 3660 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID - 243 


Water Supply Line -243 Sector 92/93 


Length : 205 M ; Pipe Dia : 1000 mm 
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Asset ID - 244 


Water Supply Line-244 Sector 92/93 


Length : 457 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID - 245 


W ater Sunnly Line_ 245 alongs 
Water Supply Line -245 along Sector 81 


Length : 699 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


Asset ID -246 


Water Supply Line -246 Sector 86 /87 


Length : 461 M ; Pipe Dia : 1000 mm 


m 


Asset ID -247 


Water Supply Line -247 Sector 109 /110 


Length : 966 M ; Pipe Dia : 900 mm 


Asset ID -248 


Water Supply Line 248 Sector 65/66 


Length : 1524 M ; Pipe Dia : 900 mm 


nm 


Asset ID -249 Water Supply Line- 249 Sector 87 /86 


Length : 912 M ; Pipe Dia : 900 mm 


Asset ID - 250 


Water Supply Line-250 Sector 93/ 94 


Length : 3589 M ; Pipe Dia : 900 mm 


Asset ID - 251 


Water Supply Line-251 Sector 84 /85 


Length : 80 M ; Pipe Dia : 900 mm 


Asset ID -252 


Water Supply Line -252 Sector 51 to 47 


Length : 235 M ; Pipe Dia : 900 mm 


Asset ID - 253 


Water Supply Line- 253 Sector 32 to 31 


Length : 2635 M ; Pipe Dia : 900 mm 


Asset ID -254 


Water Supply Line -254 Sec . 9A /10 


Length : 2299 M ; Pipe Dia : 900 mm 


Asset ID -255 


Water Supply Line-255 Sector 45 to 40 


Length : 816 M ; Pipe Dia: 900 mm 
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Asset ID - 256 


Water Supply Line- 256 Sector 109 / 110 


Length : 665 M ; Pipe Dia : 900 mm 


Asset ID -257 


Water Supply Line -257 Atul Kataria Chowk to Sec . 5 


Length : 1533 M ; Pipe Dia : 800 mm 


Asset ID - 258 


Water Supply Line- 258 Sector 62 /65 


Length : 701 M ; Pipe Dia : 800 mm 


Asset ID - 259 Water Supply Line - 259 Sector 58 /61 


Length : 387 M ; Pipe Dia : 800 mm 


Asset ID -260 


Water Supply Line- 260 Sector 84/85 


Length : 1605 M ; Pipe Dia : 800 mm 


Asset ID - 261 


Water Supply Line-261 Sector 81 Part 


Length : 792 M ; Pipe Dia : 800 mm 


Asset ID -262 


Water Supply Line- 262 Sec . 4 to 9A /10 


Length : 1795 M ; Pipe Dia : 800 mm 


Asset ID - 263 


Water Supply Line-263 Sector 106 / 109 


Length : 1068 M ; Pipe Dia : 800 mm 


Asset ID -264 


Water Supply Line- 264 Sector 112/110 


Length : 767 M ; Pipe Dia : 800 mm 


Asset ID -265 


Water Supply Line-265 Sector 62/63 


Length : 856 M ; Pipe Dia : 700 mm 


Asset ID - 266 


Water Supply Line- 266 Sector 63/64 


Length : 256 M ; Pipe Dia : 700 mm 


Asset ID -267 


Water Supply Line- 267 Sector 98 /97 


Length : 2369 M ; Pipe Dia : 700 mm 


346 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), APR . 11, 2018 ( CHTR . 21, 1940 SAKA) 


Asset ID -268 


Water Supply Line-268 along Sector 81 


Length : 147 M ; Pipe Dia : 700 mm 


Asset ID - 269 


Water Supply Line-269 between Sector 51 /50 & 50 /57 Part 


Length : 966 M ; Pipe Dia : 700 mm 


Asset ID - 270 


Water Supply Line-270 Sector 16 to 17 


Length : 2368 M ; Pipe Dia : 700 mm 


Asset ID -271 


Water Supply Line-271 Sec.4 /7 


Length : 2478 M ; Pipe Dia : 700 mm 


Asset ID - 272 


Water Supply Line-272 Sec. 3 /5 


Length : 2163 M ; Pipe Dia : 700 mm 


Asset ID -273 


Water Supply Line -273 Sector 112/110A 


Length : 373 M ; Pipe Dia : 700 mm 


Asset ID -274 


Water Supply Line -274 Sector 16 to 25A 


Length : 5526 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -275 


Water Supply Line-275 Sector 58/59 


Length : 983 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 276 


Water Supply Line -276 Sector 66 /67 


Length : 437 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 277 


Water Supply Line - 277 Sec . 3 to 23A 


Length : 2457 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 278 


Water Supply Line-278 Atul Kataria Chowk to Sector 18 


Length : 2787 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -279 


Water Supply Line -279 Sector 6 / 12A 


Length : 1041 M ; Pipe Dia : 600 mm 
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Asset ID - 280 


Water Supply Line - 280 Sector 14 / 17 


Length : 2210 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 281 


Water Supply Line-281 Sector 63/64 


Length : 422 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -282 


Water Supply Line- 282 Sector 88 /89 


Length : 485 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -283 


Water Supply Line -283 Sector 82/83 


Length : 388 M ; Pipe Dia : 600 mm 


m 


Asset ID - 284 


Water Supply Line - 284 Sector 102A / 103 


Length : 485 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -285 


Water Supply Line -285 Ammunition depot to opposite Air Force station 


Length : 3730 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 286 


Water Supply Line- 286 between Sector 43/44 


Length : 968 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -287 


Water Supply Line -287 Sector 18 to 19 


Length : 3161 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -288 


Water Supply Line -288 Part Sector 17 


Length : 406 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 289 


Water Supply Line-289 Part Sector 18 


Length : 217 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -290 


Water Supply Line-290 Sector 100 /9B 


Length : 961 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Water Supply Line-291 Sector 106 /108 


Length : 2076 M ; Pipe Dia : 600 mm 
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Asset ID - 292 


Water Supply Line -292 Sector 112 /113 


Length : 1075 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 293 


Water Supply Line- 293 Sector 6/12A 


Length : 1042 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -294 


Water Supply Line - 294 Sector 100 / 101 


Length : 977 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -295 


Water Supply Line -295 Sector 100/101 


Length : 549 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 296 


Water Supply Line -296 Sector 25 /28 part 


Length : 164 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 297 


Water Supply Line -297 Sector 25 to 29 


Length : 1048 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -298 


Water Supply Line-298 Sector 25/28 part 


Length : 117 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 299 


Water Supply Line- 299 - Sector 25 /28 Part 


Length : 95 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -300 


Water Supply Line- 300 Sector 25 /28 part 


Length : 247 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 301 


Water Supply Line- 301 Sector 25 / 28 Part 


Length : 464 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -302 


Water Supply Line -302 Sector 28 to 26 


Length : 554 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID -303 


Water Supply Line-303 Sector 25/28 part 


Length : 251 M ; Pipe Dia : 600 mm 
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Asset ID - 304 


Water Supply Line- 304 Part Sector 28 


Length : 206 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 305 


Water Supply Line- 305 Sector 25 / 28 part 


Length : 155 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 306 


Water Supply Line -306 Sector 25 /28 part 


Length : 136 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 307 


Water Supply Line- 307 Sector 25/ 28 part 


Length : 124 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 308 


Water Supply Line-308 Line B between Sector 52 /52A 


Length : 1593 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 309 


Water Supply Line- 309 Sector 52/52A 


Length : 155 M ; Pipe Dia : 600 mm 


Asset ID - 311 


Water Supply Line-311 Sec. 7 to 9A 


Length : 2524 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID -312 


Water Supply Line -312 Sec . 23 /23A 


Length : 2803 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID -313 


Water Supply Line- 313 Sector 43 to 29 


Length : 4200 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 315 


Water Supply Line- 315 Sec.17 to 22 


Length : 2057 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID -316 


Water Supply Line -316 Sector 24 /25 


Length : 1188 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID -317 


Water Supply Line-317 Sector 43/53 


Length : 2036 M ; Pipe Dia : 500 mm 
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Asset ID - 318 


Water Supply Line -318 between Sector 52 /52 A 


Length : 771 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 319 


Water Supply Line - 319 Sector 26A / 28 


Length : 222 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 320 


Water Supply Line-320 Sector 40 to 15 


Length : 1321 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 321 


Water Supply Line - 321 Sector 42 to 26 


Length : 602 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 322 


Water Supply Line - 322 Part Sector 28 


Length : 230 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 323 


Water Supply Line -323 Sector 26A to 28 


Length : 1513 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 324 


Water Supply Line- 324 Sector 26 to MG Road 


Length : 147 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 325 


Water Supply Line-325 Sector 42/43 Part 


Length : 181 M ; Pipe Dia : 500 mm 


im 


Asset ID -326 


Water Supply Line- 326 Sector 42 /43 Part 


Length : 94 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID -327 


Water Supply Line-327 Sector 42/43 part 


Length : 170 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID -328 


Water Supply Line-328 Sector 42/43 part 


Length : 145 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 329 


Water Supply Line-329 Sector 42/43 part 


Length : 115 M ; Pipe Dia : 500 mm 
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Asset ID - 330 


Water Supply Line -330 Sector 42 /43 part 


Length : 112 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 331 


Water Supply Line -331 Sector 42/43 part 


Length : 168 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID -332 


Water Supply Line- 332 Sector 42 /43 part 


Length : 253 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 333 


Water Supply Line -333 Sector 42 /43 part 


Length : 396 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 334 


Water Supply Line - 334 Sector 42 /43 part 


Length : 372 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 335 


Water Supply Line- 335 Sector 42 part 


Length : 137 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID - 336 


Water Supply Line- 336 Sector 43 part 


Length : 67 M ; Pipe Dia : 500 mm 


Asset ID -337 


Water Supply Line-337 Sector 103 part 


Length : 281 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID - 338 


Water Supply Line -338 Sector 64 /67 


Length : 357 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID - 339 


Water Supply Line - 339 Sector 59 /61 


Length : 622 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID - 340 


Water Supply Line - 340 Sector 88 part 


Length : 523 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID -341 


Water Supply Line-341 Sec.2/23A 


Length : 1619 M ; Pipe Dia : 450 mm 
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Asset ID -342 


Water Supply Line -342 Sec.23 to 1 


Length : 558 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID - 343 


Water Supply Line-343 Sector 17 / Ammunition Depot 


Length : 965 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID -344 


Water Supply Line -344 Sector 11A Part 


Length : 162 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID - 345 


Water Supply Line - 345 Sector 112 /113 


Length : 469 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID - 346 


Water Supply Line - 346 Sector 64 part 


Length : 239 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID - 347 


Water Supply Line - 347 Sector 82 /83 


Length : 334 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID -348 


Water Supply Line -348 Sector 83 to 80 A 


Length : 848 M ; Pipe Dia: 450 mm 


Asset ID -349 


Water Supply Line -349 Sector 26 /24 


Length : 2155 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID - 350 Water Supply Line- 350 Sector 24 Part 


Length : 113 M ; Pipe Dia : 450 mm 


Asset ID -351 Water Supply Line- 351 Sec. 18 to 21 


Length : 1301 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID -352 Water Supply Line-352 Sector 14 Part 


Length : 1275 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID - 353 


Water Supply Line-353 Part Sec .23 


Length : 422 M ; Pipe Dia : 400 mm 
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Asset ID - 354 


Water Supply Line-354 - Sector 46 to 40 


Length : 1605 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID - 355 


Water Supply Line- 355 Sector 43 /44 


Length : 435 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID - 356 


Water Supply Line-356 Sector 87 part 


Length : 228 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID - 357 


Water Supply Line -357 Sector 92 part 


Length : 407 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID - 358 


Water Supply Line - 358 Sector 81 part 


Length : 682 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID - 359 


W 


ater Supply Line- 359 between Sector 42 /43 


Length : 183 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID -360 


Water Supply Line-360 Sector 50 Part 


Length : 2418 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID -361 


Water Supply Line -361 Sector 49 Part 


Length : 230 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID - 362 


Water Supply Line - 362 Sector 106 part 


Length : 673 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID - 363 


Water Supply Line - 363 Sector 42 /53 


Length : 149 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID -364 


Water Supply Line-364 Sector 26 to 24 


Length : 805 M ; Pipe Dia : 400 mm 


Asset ID -365 


Water Supply Line- 365 Sector 59 /60 


Length : 338 M ; Pipe Dia : 350 mm 
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Asset ID - 366 


Water Supply Line - 366 Part Sector 41 


Length : 251 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 367 


Water Supply Line- 367 Sector part 29 


Length : 497 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 368 


Water Supply Line -368 Sector 14 part 


Length : 76 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 369 


Water Supply Line - 369 Sector 65 part 


Length : 506 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 370 


Water Supply Line -370 Sector 89 part 


Length : 285 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID -371 


Water Supply Line-371 Sector 71 part 


Length : 402 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 372 


Water Supply Line -372 Sector 85 part 


Length : 342 M ; Pipe Dia : 350 mm 


m 


Asset ID - 373 


Water Supply Line 373 Sector 83 part 


Length : 310 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 375 


Water Supply Line 375 Sector 52 part 


Length : 815 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID -376 


Water Supply Line 376 between Sector 53/56 


Length : 1408 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 377 


Water Supply Line 377 Sector 32 / 38 


Length : 163 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 378 


Water Supply Line 378 Sector 19 & 20 


Length : 964 M ; Pipe Dia : 350 mm 
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Asset ID - 379 


Water Supply Line 379 between Sector 49 /50 


Length : 512 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 380 


Water Supply Line 380 Sector 37D part 


Length : 192 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 381 


Water Supply Line 381 Sector 49 /50 


Length : 509 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 382 


Water Supply Line 382 Sector 11 A Part 


Length : 393 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 383 


Water Supply Line 383 Sector 59 /63A 


Length : 324 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 384 


Water Supply Line 384 Sector 96 /97 


Length : 196 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 385 


Water Supply Line 385 Sector 36A /84 


Length : 1479 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID -386 


Water Supply Line 386 Sector 9B part 


Length : 146 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 387 


Water Supply Line 387 Sector 97 part 


Length : 127 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 388 


Water Supply Line 388 Sector 64 /67 


Length : 247 M ; Pipe Dia : 350 mm 


Asset ID - 389 


Water Supply Line 389 Sector 63A /64 


Length : 418 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 390 


Water Supply Line 390 Part Sec.4 


Length : 524 M ; Pipe Dia : 300 mm 
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Asset ID - 391 


Water Supply Line 391 Sec .22 /23 


Length : 1743 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 392 


Water Supply Line 392 Sector 18 part 


Length : 210 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 393 


Water Supply Line 393 Sector 30 to 31 


Length : 586 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 394 


Water Supply Line 394 Sector 40 part 


Length : 449 M ; Pipe Dia : 300 mm 


m 


Asset ID - 395 


Water Supply Line 395 Part Sec.1 (Palam Vihar) 


Length : 567 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 396 


Water Supply Line 396 Sector 62 part 


Length : 711 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -397 


Water Supply Line 397 Sector 61 part 


Length : 306 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -398 Water Supply Line 398 Sector 63A part 


Length : 448 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 399 


Water Supply Line 399 Sector 59 part 


Length : 490 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 400 


Water Supply Line 400 Sector 88 part 
Length : 182 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 401 


Water Supply Line 401 Sector 93 part 


Length : 249 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -402 


Water Supply Line 402 Part Sector 95 


Length : 563 M ; Pipe Dia : 300 mm 
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Asset ID -403 


Water Supply Line 403 Sector 84 part 


Length : 211 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 404 


Water Supply Line 404 Sector 82 part 


Length : 599 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 405 


Water Supply Line 405 Sector 5 Part 


Length : 192 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 406 


Water Supply Line 406 Sector 13 / 14 Part 


Length : 1241 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 407 


Water Supply Line 407 Sector 26A /42 


Length : 258 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -408 


Water Supply Line 408 between Sector 54 /55 


Length : 502 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 409 


Water Supply Line 409 Sector 55 /56 


Length : 1306 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -410 


Water Supply Line 410 between Sector 42 /53 


Length : 1761 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -411 


Water Supply Line 411 Sector 42 Part 


Length : 115 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -412 


Water Supply Line 412 between Sector 56 /57 


Length : 1423 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -413 


Water Supply Line 413 Sector 50 to 57 


Length : 494 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -414 


Water Supply Line 414 Sector 7 part 


Length : 550 M ; Pipe Dia : 300 mm 
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Asset ID -415 


Water Supply Line 415 Part Sec .4 


Length : 529 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -416 


Water Supply Line 416 Sector 20 part 


Length : 740 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -417 


Water Supply Line 417 Sector 99 to 102 


Length : 1027 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 418 


Water Supply Line 418 Sector 109 part 


Length : 644 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -419 


Water Supply Line 419 Sector 9B to 34 


Length : 433 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -420 


Water Supply Line 420 Sector 21 part 


Length : 69 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 421 


Water Supply Line 421 Sector 58 part 


Length : 452 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -422 


Water Supply Line 422 Sector 7 /9A 


Length : 778 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID -423 


Water Supply Line 423 Sector 20 part 


Length : 448 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 424 


Water Sunnly Line 124 Contor 
Water Supply Line 424 Sector 20 Part 


Length : 345 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 425 


Water Supply Line 425 Sector 20 part 


Length : 123 M ; Pipe Dia : 300 mm 


Asset ID - 426 


Water Supply Line 426 Sec.22 to 23 
Length : 85 M ; Pipe Dia : 250 mm 
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Asset ID -427 


Water Supply Line 427 Part Sec. 23A 


Length : 472 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -428 


Water Supply Line 428 Sector 29 /30 


Length : 219 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -429 


Water Supply Line -429 between Sector 32 /39 


Length : 657 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID - 430 


Water Supply Line 430 Sector 2 part 


Length : 211 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID - 431 


Water Supply Line 431 Sector 64 part 


Length : 429 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -432 


Water Supply Line 432 Sector 91 part 


Length : 307 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -433 


Water Supply Line 433 Sector 93 part 


Length : 222 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID - 434 


Water Supply Line 434 Sector 93 /94 


Length : 796 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -435 


Water Supply Line 435 Sector 17 part 


Length : 683 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -436 


Water Supply Line 436 Sector 55 Part 


Length : 192 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -437 


Water Supply Line 437 Sector 45 to 57 


Length : 1063 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID - 438 


Water Supply Line 438 Part Sec.2 Palam Vihar 
Length: 141 M ; Pipe Dia : 250 mm 
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Asset ID - 439 


Water Supply Line 439 Sector 15 part 


Length : 174 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -440 


Water Supply Line 440 Sector 19 Part 


Length : 164 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID - 441 


Water Supply Line 441 Sector 102 / 103 


Length : 186 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -442 


Water Supply Line 442 Sector 112 part 


Length : 398 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID - 444 


Water Supply Line 444 between Sector 51/57 


Length : 485 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID - 445 


Water Supply Line 445 Sector 14 Part 


Length : 514 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID - 446 


Water Supply Line 446 Sector 25 to 26 


Length : 1083 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -447 


Water Supply Line 447 Part Sector 43 


Length : 321 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -448 


Water Supply Line 448 Part Sector 43 


Length : 291 M ; Pipe Dia : 250 mm 


Asset ID -449 


Water Supply Line 449 Sector 56 Part 


Length : 126 M ; Pipe Dia: 250 mm 


Asset ID -450 


Water Supply Line 450 Sector 102A part 


Length : 310 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID - 451 


Water Supply Line 451 Sector 63 part 


Length : 262 M ; Pipe Dia : 200 mm 
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Asset ID - 452 


Water Supply Line 452 Sector 60 part 


Length : 413 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID -453 


Water Supply Line 453 Sector 93 part 


Length : 81 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID - 454 


Water Supply Line 454 Sector 43 to 27 


Length : 129 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID -455 


Water Supply Line 455 Sec.3/3A & Upto Sec .6 


Length : 642 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID - 456 


Water Supply Line 456 Sector 100 part 


Length : 517 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID -457 


Water Supply Line 457 Sector 13 / 12A 


Length : 400 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID - 458 


Water Supply Line 458 Part Sector 27 


Length : 223 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID -459 


Water Supply Line 459 Part Sector 27 


Length : 277 M ; Pipe Dia : 200 mm 


Asset ID -461 


Water Supply Line 461 Part Sec. 10 
Length : 747 M ; Pipe Dia : 150 mm 


Asset ID - 462 


Water Supply Line 462 Part Sec.23A 


Length : 344 M ; Pipe Dia : 150 mm 


Asset ID - 463 


Water Supply Line 463 Sec.21 to Uydog Vihar 


Length : 286 M ; Pipe Dia : 150 mm 


Asset ID - 464 Water Supply Line 464 Sector 20 Part 


Length : 1278 M ; Pipe Dia : 150 mm 
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Asset ID -465 


Water Supply Line 465 Sector 6 part 


Length : 407 M ; Pipe Dia : 150 mm 


Asset ID -466 


Water Supply Line 466 Sec .3 Part 


Length : 485 M ; Pipe Dia : 100 mm 


Asset ID -467 


Water Supply Line 467 Sector 9A part 


Length : 51 M ; Pipe Dia : 100 mm 


Asset ID -468 


Water Supply Line 468 Sec.3A Part 


Length : 382m ; Pipe Dia : 100 mm 


Asset ID - 1477 


Water Supply Pipeline between Sec 27 and Sec 29 . 


Length : 840 ; Dia : 500 


Asset ID - 1478 


Water Supply Pipeline from Scour Valve on road between Sec 84 , 85 to 


Length : 460 ; Dia : 1000 


Asset ID - 1479 


Water Supply Pipeline between Sec 64 and 65 


Length : 381 ; Dia : 600 


Asset ID -2283 


Water Supply Line D Sector 20 to 25 


Pipe Length 2410 M ; Dia 500 mm 


Asset ID -2285 Water Supply Line 2285 ESector 16 to 21 


Pipe Length 500 M ; Dia 400 mm 


Asset ID - 2311 


Water Supply line Sector 24 Part 
Pipe Length 170 M ; Dia 300 mm 


Asset ID - 2312 Water Supply line Sector 25 Part 


Pipe Length 430 M ; Dia 500 mm 


Asset ID - 2313 Water Supply Line Sector 27 /28 


Pipe Length 390 M ; Dia 300 mm 
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Asset ID -2314 


Water Supply Line 2314 - Part Sector 104 to 105 


Pipe Length 970 M ; Dia 300 mm 


Asset ID - 2325 


Water Supply Line 2325 Sec.21 to Delhi Border 


Length :630 M ; Dia : 300mm 


Asset ID - 2345 


Water Supply Line Part Sec. 7 


Pipe Length 810 M ; Dia 300 mm 


Asset ID - 2410 Water supply line, D -1, Gurugram 

Length : 3500 M ; Dia 200 MM 


Asset ID -2412 


Water Supply Line 2412 - Sector 104 to 105 Part 
Water Supply Line 241 


Zone- 1 Length : 4500 M Dia , 450 MM 


Asset ID -2997 


Chandu Budhera to Basai 


Length 5471 M ; dia pipe 1000mm . 


Asset ID - 2998 


Basai to Existing Water line A 


Length 250 M ; Dia 1200 mm 


Asset ID - 3061 


Water Supply line 3061 Sector 16 to 14 


Length 1360 M ; Pipe Dia 450 mm 


Asset ID - 3062 


Water Supply Line 3062 Sector 14 to AtulKataria Chowk 


Length 800 M ;Pipe Dia 600 mm 


Asset ID - 3063 


Water Supply Line 3063 Sector 14 to 17 


Length 690 M ; Pipe Dia 300 mm 
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SCHEDULE C 

( See item (a ) of sub -clause (1 ) of clause 3 ) 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS - Sewerage System (INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENT WORKS – Water Supply Network (Haryana Shehri Vikas Pradhikarn ) 


Asset ID -721 Sewer Line 721 Sector 56 to Sector 50 


Length : 1710 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 722 


Sewer Line 722 Sector 65 /66 


Length : 1500 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID - 723 


Storm Water Drainage 723 sector 62/65 


Length : 1020 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 724 


Storm Water Drainage 724 sector 61/65 


Length : 1200 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 725 


Storm Water Drainage 725 Sector 58 /61 


Length : 720 M ; Dia : 500 mm 


Asset ID - 726 


Sewer Line 726 Sector 58/59 


Length : 1560 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 727 


Sewer Line 727 Sector 62 / 63 
Length: 1230 M ; Dia: 900 mm 


m 


Asset ID -728 Sewer Line 728 Sector 60 /63 


Length : 630 M ; Dia : 500 mm 
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Asset ID - 729 


Sewer Line 729 Sector 63/64 


Length : 720 M ; Dia : 500 mm 


Asset ID- 730 Sewer Line 730 Sector 20 /25A 


Length : 370 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -731 


Sewer Line 731 Sector 18 /25 


Length : 3330 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 732 


Sewer line 732 Sector 25 /28 


Length : 1925 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -733 


Sewer Line 733 Sector 33/ 38 ( Sohna Road ) 


Length : 2500 M : Dia 1800 mm 


Asset ID -734 


Sewer Line 734 Sector 28 /29 


Length : 1250 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -735 


Sewer Line 735 Sector 43/53 


Length 1750 M ; Dia 1000 mm 


Asset ID -736 


Sewer Line 736 Sector 42/43 


Length 700 M ; Dia 600 mm ; 


Asset ID -737 


Sewer Line 737 Sector 42 /53 


Length 900 M ; Dia 600 mm ; 


Asset ID - 738 


Sewer Line 738 Sector 52 / 52A 


Length 1200 M ; Dia 600 mm ; 


Asset ID - 739 


Sewer Line 739 Sector 30 /31 


Length : 875 M ; Dia : 450 mm 
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Asset ID - 740 


Sewer Line 740 Sector 31/40 


Length: 750 M ; Dia : 45 mm 


m 


Asset ID -741 


Sewer Line 741 Sector 31/32 


Length : 250 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID -742 


Sewer Line 742 Sector 33 /48 


Length : 300 M ; Dia : 1800 mm 


Asset ID - 743 


Sewer Line 743 Sector 40 /45 


Length 1050 M ; Dia 760 mm 


Asset ID - 744 


Sewer Line 744 Sector 29 /30 & 41 


Length : 1970 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 745 


Sewer Line 745 Sector 27 /28 


Length : 1500 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 746 


Sewer Line 746 Sector 27 /43 


Length: 1500 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 747 Sewerage 747 Sector 28 /26A 


Length : 810 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 748 


Sewer Line 748 Sector 44/45 


Length 950 M ; Dia 760 mm CBD 


Asset ID - 749 


Sewer Line 749 Sector 45 / 46 


Length 950 M ; Dia 760 mm CBD ; 


Asset ID - 750 


Sewer Line 750 Sector 46 /47 


Length 950 M ; Dia 760 mm CBD; 
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Asset ID - 751 


Sewer Line 751 Sector 32 / 39 & 38 


Length 1650 M ; Dia 450 mm ; 


Asset ID -752 


Sewer Line 752 sector 53 part /54 


Length 750 M ; Dia 800 mm ; 


Asset ID - 753 


Sewer Line 753 Sector 55 / 56 


Length 1000 M ; Dia 800 mm ; 


Sewer Line 754 Sector 56 /57 Part II 


Length 2400 M ; Dia 900 mm ; 


Asset ID -755 


e 


Sewer Line 755 Sector 57 part II 
Length: 800 M ; Dia :600 mm 


im 


Asset ID - 756 


Sewer Line 756 Sector 49 /50 


Length 1400 ; Dia 800 m ; 


Asset ID -757 


Sewer Line 757 Sector 50/57 


Length : 1000 M , Size :[ 9000 mm ] 


Asset ID -758 


Sewerage 758 Sector 51 /57 Part I and II 


Length : 1250 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 759 Sewer Line 759 Sector 57 Part- I Part- II 

Length : 800 M ; Dia : 600mm ; 


Asset ID - 760 


Sewer Line 760 Sector 49 to Sector 70 


Length : 1630 M ; Dia : 1400 mm 


Asset ID - 761 


Sewer Line 761 Shona Road to STP 


Length : 900 M ; Dia : 2400 mm 
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Asset ID -762 


Sewer Line 762 Sector 33/34 Part 


Length : 500 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID - 763 


Sewer Line 763 Sector 6 /12 & 12A 


Length : 1050 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 764 


Sewer Line 764 Sector 19 /20 


Length : 1700 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID -765 


Sewer Line 765 Sector 18 / 19 


Length : 1800 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID - 766 


Sewer Line 766 Sector 17 / 18 


Length : 1800 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID - 767 


Sewerage 767 Sector 14 / 17 


Length : 1400 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID - 768 


Sewer Line 768 Sector 92 /95 


Length : 2500 M ; Dia : 800 m 


Asset ID - 769 


Sewer Line 769 Sector 93/ 94 


Length : 1300 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -770 


Sewer Line 770 Sector 90/ 93 


Length : 1500 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 771 


Sewer Line 771 Sector 87 /91 


Length : 1600 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 772 


Sewer Line 772 Sector 86 /90 


Length : 1600 M ; Dia : 800 mm 
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Asset ID - 773 


Sewer Line 773 Sector 81/86 


Length : 1100 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 774 


Sewer Line 774 Sector 81/Sector M6 Part 


Length : 1150 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 775 


Sewer Line 775 Sector 81/M6 Part 


Length : 1150 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 776 


Sewer Line 776 Sector 82A/M6 


Length : 750 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 777 


Sewer Line 777 Sector 04 /05 


Length : 350 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -778 


Sewer Line 778 Sector 92 /93 


Length : 1175 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 779 


Sewer Line 779 Sector 90 / 91 


Length : 900 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -780 


Sewer Line 780 Sector 86 /87 


Length : 1450 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 781 


Sewer Line 781 Sector 94 /89 Part 


Length : 400 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 782 


Sewer Line 782 Sector 93/ 89 part 


Length : 975 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID - 783 


Sewer Line 783 Sector 90 /89 part 


Length : 795 M ; Dia :600 mm 
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Asset ID - 784 


Sewer Line 784 Sector 85 /86 


Length : 1150 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -785 


Sewer Line 785 Sector 81/82 


Length : 1150 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -786 


Sewer Line 786 Sector 82 /83 


Length : 1100 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -787 


Sewer Line 787 Sector 82A/83 part 


Length : 700 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -788 


Sewer Line 788 Sector 82 /82A 


Length : 1250 M ; Dia :800 mm 


Asset ID - 789 Sewer Line 789 Sector 82 /85 


Length : 1260 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 790 


Sewer Line 790 Sector 83 /84 


Length : 2x1300 M ; Dia : 2x1000 mm (Double Barrel) 


Asset ID -791 


Sewer Line 791 Sector 85 /89 


Length : 1100 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 792 


Sewer Line 792 Sector 84 /88 


Length : 1280 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 793 


Sewer Line 793 Sector 84 / 85 
Length : 1475 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 794 Sewer Line 794 Sector 37 D /88A & 88B 


Length : 2x1600 M ; Dia :1800mm (Double barrel) 
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Asset ID - 795 


Sewer Line 795 Sector 36B / 88 


Length : 1600 M ; Dia : 1800 mm 


Asset ID - 796 


Sewer Line 796 Sector 36A to 360 


le 


Length : 1500 M ; Dia : 1600 mm 


Asset ID - 797 


Sewer Line 797 (Sector 76 to 83) 


Length : 1500 M ; Dia : 160 Omm 


Asset ID - 798 


Sewer Line 798 Sector 76 to 36A 


Length , 1350 M ; Dia :800 mm 


Asset ID -799 


Sewer Line 799 Sector 88 /89 


Length : 1800 M ; Dia : 800mm 


Asset ID -800 


Sewer Line 800 Sector 94 /95A 


Length : 1350 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 801 


Sewer Line 801 Sector 89 /89A 


Length : 1425 M ; Dia : 1600 mm 


Asset ID - 802 


Sewer Line 802 Sector 88 / 88A 


Length : 1800 M ; Dia : 1600 mm 


Asset ID - 803 


Sewer Line 803 Sector 66 /67 


Length : 1620 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -804 


Sewer Line 804 Sector 43 /44 


Length : 750 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -805 


Sewer Line 805 Sector 29 / 44 


Length : 230 M ; Dia : 600 mm 
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Asset ID - 806 


Sewer Line 806 Sector 49 /66 


Length : 1250 M ; Dia : 1400 mm 


Asset ID - 807 


Sewer Line 807 Sector 37 / 37A 


Length : 1940 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -808 


Sewer Line 808 Rajeev Chowk to Sector 10A 


Length : 1940 M ; Dia : 1350 mm 


Asset ID -809 


Sewer Line 809 Sector 5 to Palam Vihar 
Length : 2500 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID -810 


Sewer Line 810 Sector 3 to Sector 110 


Length : 400 M ; Dia : 500 mm 


Asset ID -811 


Sewer Line 811 Sector 2 / 3 


Length : 880 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID -812 


Sewer Line 812 Sector 2 Palam Vihar 


Length : 1000M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 813 


Sewer Line 813 Sector 1 & 2 


Length: 960 M ; Dia : 600 mm 


im 


Asset ID -814 


Sewer Line 814 Sector 2/3 


Length : 880 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -815 


Sewer Line 815 Sector 111 to Palam Vihar 


Length : 1000 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -816 Sewer Line 816 Sector 103 / 106 


Length : 2200 M ; Dia : 1000 mm 
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Asset ID -817 Sewer Line 817 Outer road Sector 109 


Length : 450 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 818 Sewer Line 818 outer road Sector 106 


Length : 1300 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID -819 


Sewer Line 819 Sector 103 /107 


Length : 1000 M ; Dia : 1600 mm 


Asset ID - 820 


Sewer Line 820 Sector 103/ 107 part 


Length : 2x1250 M ; Dia: 2000 mm (Double Barrel) 


Asset ID -821 


Sewer Line 821 Outer road Sector 102A 


Length : 2x700 M ; Dia : 800 mm (Double Barrel) 


Asset ID -822 


Sewer Line 822 Outer road Sector 102 


Length : 2x1950 M ; Dia : 800 mm (Double Barrel) 


Asset ID -823 


Sewer Line 823 Sector 102A / 103 


Length : 2x1950 M ; Dia : 2000 mm (Double Barrel) 


Asset ID -824 


Sewer Line 824 Sector 102, 102A 
Length : 1500 M ; Dia : 600 mm 


m 


Asset ID -825 


Sewer Line 825 Sector 99 / 102 


Length : 1100 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 826 


Sewer Line 826 Sector 6 / 109 Part 


Length : 1800 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID - 827 


Sewer Line 827 Sector 64 /65 


Length : 1530 M ; Dia : 1000 mm 
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Asset ID - 828 


Sewer Line 828 Sector 60 /61 


Length : 1020 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID -829 


Sewer Line 829 Sector 59/60 


Length : 360 M ; Dia : 500 mm 


Asset ID - 830 


Sewer Line 830 Sector 59 /61 


Length : 630 M ; Dia : 800 m 


Asset ID -831 Sewer Line 831 Outer road sector 58 


Length : 400 M ; Dia : 500 mm 


Asset ID - 832 


Sewer Line 832 Sector 61 to 62 


Length : 900 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -833 Sewer Line 833 Sector 62 to Sohna Road 


Length : 1800 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 834 


Sewer Line 834 Sector 66 /69 


Length : 810 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -835 


Sewer Line 835 Sector 64/67 


Length : 630 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID -836 


Sewer Line 836 Sector 48 /49 (Sohna Road ) 


Length : 1300 M , Dia :800 mm , 


Asset ID -837 


Sewer Line 837 Sector 47 /48 (Sohna road ) 


Length : 1260 M , Dia : 1200 mm , 


Asset ID - 838 


Sewer Line 838 Sector 47 /49 
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Length : 1120 M , Dia : 2000 mm , 


Asset ID -839 


Sewer Line 839 Sector 47/50 


Length ,82 M ,, Size/Dia , 


Asset ID - 840 


Sewer Line 840 Sector 57 to 50 


Length : 3250 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID - 841 


Sewer Line 841 Sector 55 to 56 


Length : 1500 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 842 


Sewer Line 842 Sector 54 /55 


Length : 700 M , Dia :800 mm , 


Asset ID - 843 


Sewer Line 843 Sector 53 /56 


Length : 1350 M , Dia : 1200 mm , 


Asset ID - 844 


Sewer Line 844 Sector 52A to Sector 45 


Length : 1600 M , Dia : 1600 mm 


Asset ID - 845 


Sewer Line 845 Sector 46 /51 


Length : 1600 M , Dia : 1600 mm , 


Asset ID -846 


Sewer Line 846 Sector 42 / part 54 


Length : 1000 M , Dia :600 mm , 


Asset ID - 847 


Sewer Line 847 NH 8 to Sector 28 


Length : 100 M ; Dia : 900 mm 


m 


Asset ID - 848 


Sewer Line 848 Sector 24/26 MG Road 


Length : 1680 M ; Dia : 600 mm 
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Asset ID - 849 


Sewer Line 849 Sector 27 /29 


Length : 500 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 850 


Sewer Line 850 Sector 25 A Dividing road 


Length : 600 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 851 


Sewer Line 851 Sector 24 to 25A 


Length : 800 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -852 


Sewer Line 852 Dividing road Sector 25A 


Length : 40 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID -853 


Sewer Line 853 Sector 20/21 (Old Delhi road ) 


Length : 860 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 854 


Sewer Line 854 Sector 19 / 22 (Old Delhi road ) 


Length : 1360 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 855 


Sewer Line 855 Sector 18 /Ammunition Depot 


Length : 1670 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -856 


Sewer Line 856 Sector 18 to Atul Kataria Chowk 


Length : 1100 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -857 


Sewer Line 857 Atul Kataria chowk to Sector 13 / 14 Part 


Length : 512 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID - 858 


Sewer Line 858 Sector 13 / 14 ( Part) 


Length : 960 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID - 859 


Sewer Line 859 Sector 13 / 15 Part 


Length : 1110 M ; Dia : 1000 mm 
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Asset ID - 860 


Sewer Line 860 Sector 12A / 13 


Length : 100 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 861 


Sewer Line 861 Sector 47 /48 (Sohna road ) 


Length : 850 M ; Dia : 1800 mm 


Asset ID -862 


Sewer Line 862 Sector 45 /52 


Length : 1710 M , Dia : 1600 mm , 


Asset ID - 863 


Sewer Line 863 Sector 4/6 (New Delhi road) 


Length 1840 M ; Dia 1000 mm ; 


Asset ID - 864 


Sewer Line 864 Sector 38/ 47 


Length 1500 M ; Dia 990 mm CBD ; 


Asset ID - 865 


Sewer Line 865 Sector 39 /46 


Length 800 M ; Dia 915 mm CBD ; 


Asset ID - 866 


Sewer Line 866 Sector 40 Part/46 


Length 500 M ; Dia 760 mm CBD ; 


Asset ID - 867 


Sewer Line 867 Sector 41/44 


Length 800 M ; 450 mm ; 


Asset ID -868 


Sewer Line 868 Sector 46 /41 


Length : 700 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID - 869 


Sewer Line 869 Sector 11A /32 (NH8) 


Length 1050 M ; Dia 1350 mm ; 


Asset ID -870 


Sewer Line 870 Sector 15 /31 (NH8) 


Length: 1000 M ; Dia : 1200 mm 


m 
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Asset ID - 871 


Sewer Line 871 Sector 16 /30 (NHS) 


Length : 1140 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID - 872 


Sewer Line 872 Sector 17 /29 (NHS) 


Length : 1750 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 873 


Sewer Line 873 NH8 to Sector 26 


Length : 1725 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 874 


Sewer Line 784 Sector 10A /33 


Length 1200 M ; Dia 1350 mm ; 


Asset ID - 875 


Sewer Line 875 Sector 33 /37 part 


Length 500 M ; Dia 900 mm ; 


Asset ID -876 


Sewer Line 876 Sector 33/ 34 Part 


Length 700 M ; Dia 450 mm ; 


Asset ID - 877 


Sewer Line 877 Sector 10A /37 


Length 900 M ; Dia 1600 mm ; 


Asset ID -878 


Sewer Line 878 Sector 10 /37C 


Length 1050 M ; Dia 1600 mm ; 


Asset ID - 879 


Sewer Line 879 Sector 9B to 9A 


Length 2250 M ; Dia 1800 mm ; 


Asset ID - 880 


Sewer Line 880 Sector 22 to 23A 
Length 1750 M ; Dia 1000 mm ; 


Asset ID - 881 


Sewer Line 881 Sector 5 to Dhanwapur 


Length 2500 M ; Dia 1800 mm ; 


HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA .), APR . 11, 2018 (CHTR . 21, 1940 SAKA ) 


379 


Asset ID - 882 


Sewer Line 882 Sector 23A to 5 


Length : 2500 M ; Dia : 1600 mm 


Asset ID - 883 


Sewer Line 883 Sector 2 /23A 


Length : 1750 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID -884 


Sewer Line 884 Sector 22 to 23A 


Length 1750 M ; Dia 1000 mm ; 


Asset ID -885 


Sewer Line 885 Sector 21/22 


Length 650 M ; Dia 800 mm ; 


Asset ID -886 


Sewer Line 886 Sector 21/22 


Length : 2400 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID -887 


Sewer Line 887 Sector 22 /23 


Length : 1800 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID - 888 


Sewer Line 888 Sector 22 to Sector 1 


Length 1780 M ; Dia 800 mm ; 


Asset ID - 889 


Sewer Line 889 Sector 1 to Sector 3 


Length : 1750 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -890 


Sewer Line 890 Sector 1 Palam vihar to Sector 111 


Length 960 M ; Dia 800 mm ; 


Asset ID - 891 


Sewer Line 891 Sector 5 to 9A 


Length : 1800M ; Dia : 1350 mm CBD 


Asset ID - 892 


Sewer Line 892 Sector 9A /9B 


Length : 1050 M ; Dia : 1600 mm 
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Asset ID -893 


Sewer Line 893 Sector 106 / 108 


Length : 2x1300 M ; Dia : 1200 mm (Double Barrel) 


Asset ID -894 


Sewer Line 894 Sector 104 to 102A 


Length :2x1740 M ; Dia : 1600 mm (Double Barrel) 


Asset ID -895 


Sewer Line 895 Sector 83 to 84 


Length : 2x1500 M ; Dia : 1600mm (Double Barrel) 


Asset ID -896 


Sewer Line 896 Sector 101/ 102 & 99 / 100 


Length : 2x5000 M ; Dia : 2000 mm (Double Barrel) 


Asset ID - 897 


Sewer Line 897 Sector 58 to 61 
Length : 540 M ; Dia : 500 mm 


m 


Asset ID - 898 


Sewer Line 898 Sector 70 /71 part 


Length : 1600 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID - 899 


Sewer Line 899 Sector 70/ 71 part 


Length : 1600 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID - 900 


Sewer Line 900 Sector 91/92 


Length : 1900 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 901 


Sewer Line 901 Sector 10A /37A 


Length 570 M ; Dia 1600 mm ; 


Asset ID - 902 Sewer Line 902 Sector 102A / 104 part 


Length 750 M ; Dia 2000 mm ; 


Asset ID - 903 


Sewer Line 903 Sector 106 / 109 part 


Length : 2x1800 M ; Dia : 200mm 
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Asset ID - 904 


Sewer Line 904 Sector 10 / 10A 


Length 1800 M ; Dia 500 mm ; 


Asset ID -905 


Sewer Line 905 Sector 11 to 10A 


Length : 1250 M ; Dia : 500 mm 


Asset ID - 906 


Sewer Line 906 Sector 10A / 11 


Length : 2200M ; Dia : 500mm 


Asset ID -907 Sewer Line 907 Sector 12 to 9A 


Length : 3300 M ; Dia : 1000mm 


Asset ID - 908 


Sewer Line 908 Sector 12 /12A & 11A 


Length : 750M ; Dia : 1000mm 


Asset ID - 909 


Sewer Line 909 Sector 14 & 16 / 15 


Length : 2400M ; Dia : 500mm 


Asset ID - 910 


Sewer Line 910 Sector Atul Kataria chowk to sector 5 


Length : 3400M ; Dia : 900mm 


Asset ID - 911 


Sewer Line 911 Sector 4 /9A 


Length : 2400M ; Dia : 1000mm 
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SCHEDULE ‘ D 
(See item (a ) of sub- clause ( 1) of clause 3) 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS - Storm Water 

(Haryana Shehri Vikas Pradhikarn ) 


Asset ID -469 


Storm Water Drainage 469 Sector 30 & 41/29 


Length : 1950 M ; Dia : [1050x900 mm , C ] 


Asset ID -470 


Storm Water Drainage 470 Part Sector - 3 


Length : 1250 M , Dia : [8540x1575 mm , C ] 


Asset ID -471 


Storm Water Drainage 471 Sector 17/ 18 


Length : 1755 M , Dia [900x900 mm , C ] 


Asset ID - 472 Storm Water Drainage 472 Between Sector 17 & Ammunition depot 


Length : 1194 M , Dia [ 1200x900 mm , C ] 


Asset ID -473 


Storm Water Drainage 473 Sector 25 /28 


Length : 2205 M , Dia [ 1200x900 mm , C ] 


Asset ID -474 


Storm Water Drainage 474 Sector 27 / 28 


Length : 1200 M , Dia [ 900x900 mm , C ] 


Asset ID - 475 


Storm Water Drainage 475 Signature tower to Sector 20 Delhi Border 


Length : 1110 M , Dia [900x900 mm , C ] 


Asset ID -476 


Storm Water Drainage 476 Sector 3 /5 


Length : 700 M ; Dia : (900x900 mm , C ] 


Asset ID - 477 


Storm Water Drainage 477 Sector 6 / 12A 
Length 2000 M ; Dia ( 900x900 mm , C ] 


Asset ID - 479 


Storm Water Drainage 479 Sector 2 /23A 
Length : 705M ; Dia : [600 ° mm ] 


Asset ID - 480 Storm Water Drainage 480 Sector 22 /23 

Length : 1349M ; Dia : [ 1200 mm ] 


Asset ID - 481 


Storm Water Drainage 481 Sector 19 /22 
Length : 815M ; Dia : [900x900 , C ] 


Asset ID - 482 


Storm Water Drainage 482 Sector 58 /59 

Length : 1650m , Dia [12000 mm ] 
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Asset ID -483 Storm Water Drainage 483 Sector 62 /63 


Length : 985m , Dia :[14000 mm ] 


Asset ID -484 


Storm Water Drainage pipe between sector 64 and 65 (Part) 


Length : 335m , Dia [12000 mm ] 


Asset ID -485 


Storm Water Drainage pipe between sector 66 and 67 


Length : 750m , Dia [11000 mm ] 


Asset ID -486 


Storm Water Drainage 486 Sector 99 / 100 


Length : 1613m , Dia :[1200x900, C ] 


Asset ID - 487 


Storm Water Drainage ; 487 along Sector 37D / 88B 
Length : 2750M ; Dia : [ 12000x2430 , C ] 


Asset ID -488 Storm Water Drainage 488 Sector 91/92 Part 


Length : 618M ; Dia : [600 9 mm ] 


Asset ID -489 


Storm Water Drainage 489 Sector 94 /95 


Length : 350M ; Dia : [1400 Ø mm ) 


Asset ID -490 


Storm Water Drainage 490 Sector 84 /85 Part 


Length : 970M ; Dia : [800 ° mm ] 


Asset ID -491 


Storm Water Drainage 491 Sector 83/ 84 


Length : 830M ; Dia : [3040x1820 , C ] 


Asset ID - 492 


Storm Water Drainage 492 Sector 81 /82 Part 


Length : 295M ; Dia : [1200 $ mm ] 


Asset ID -493 Storm Water Drainage 493 Sector 81/M6 Part 


Length : 605M ; Dia : [ 800 $ mm ] 
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Asset ID - 494 Storm Water Drainage 494 Sector 82 /82A 


Length : 1280M ; Dia : [ 1400 ° mm ] 


Asset ID -497 


Storm Water Drainage 497 Sector 105 to 108 


Length : 2125M ; Dia : [2 (N )x4500x2100, C ] 


Asset ID -498 


Storm Water Drainage 498 Sector 101 to 99 


Length : 925m , Dia [1200x900,C ] 


Asset ID -499 Storm Water Drainage 499 Sector 99/ 102 


Length : 950m , Dia [1200x900 . C ] 


Asset ID -500 


Storm Water Drainage 500 Sohna road to Sector 72A 


Length : 2760; Dia [2 [N ]x3500x2420 mm ) 


Asset ID - 501 


Storm Water Drainage 501 Sector 71/ 72 


Length : 2055 M ; Dia; 1000 mm ; 


Asset ID - 502 


Storm Water Drainage 502 Sector 70to 72 


Length : 2660 M ; Dia ; 1000 mm 


Asset ID - 503 


Storm Water Drainage 503 Sector 73 /74 


Length : 2625 M ; Dia ; 1000 mm 


Asset ID - 504 


Storm Water Drainage 504 between Sector 35 /74 


Length : 3140 M ; Dia ; 1000 mm 


Asset ID -505 


Storm Water Drainage 505 Sector 52 /57 


Length : 1300m , Dia [ 10000 mm ] 


Asset ID -506 


Storm Water Drainage 506 Sector 45 /46 


Length : 951m , Dia : [10000 mm ] 
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Asset ID -507 Storm Water Drainage 507 


Length : 1522m , Dia :[10000 mm ] 


Asset ID - 508 Storm Water Drainage 508 Sector 49/50 


Length : 1500m , Dia [12000 mm ] 


Asset ID - 509 


Storm Water Drainage 509 Sector 50 /57 


Length : 970 M ; Dia : [ 1000 mm ] 


Asset ID -510 


Storm Water Drainage 510 Sector 38 / 39 


Length : 845 M , Dia: [8000 mm ] 


Asset ID -511 


Storm Water Drainage 511 Sector 40/41 


Length : 875 M , Dia : [10000 mm ] 


Asset ID -512 


Storm Water Drainage 512 Sector 31/ 40 


Length : 1094 M ,Dia : [8000 mm ] 


Asset ID -513 


Storm Water Drainage 513 Sector 32 /39 


Length : 400 M , Dia : [ 1000 mm ] 


Asset ID - 514 Storm Water Drainage 514 Sector 44 to 33 


Length :6150 M , Dia[ 1200x900.C ] 


Asset ID - 515 


Storm Water Drainage 515 Rajeev chowk to Sector 16 


Length : 1350 M ; Dia : [2400x1800 , C ] 


Asset ID -516 


Storm Water Drainage 516 Jharsa Bandh 


Length : 1100 M , Dia [ 1200 $ mm ] 


Asset ID -517 


Storm Water Drainage 517 between Sector 48 


Length : 1090M ; Dia : 3040x1720 
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Asset ID -518 


Storm Water Drainage 518 Sector 98 / 95 


Length : 2325M ; Dia :[3040x1820, C ] 


Asset ID -519 


Storm Water Drainage 519 Sector 93/94 


Length : 1180M ; Dia : ( 18000 mm ] 


Asset ID - 520 


Storm Water Drainage 520 Sector 92 /95 Part 


Length : 750M ; Dia : [700 mm ] 


Asset ID -521 


Storm Water Drainage 521 Sector 92/ 95 Part 
Length : 1675M ; Dia : [ 1200 $ mm ] 


Asset ID - 522 


Storm Water Drainage 522 Sector 91192 


Length : 1130M ; Dia : [ 1200 ° mm ] 


Asset ID -523 


Storm Water Drainage 523 Sector 86 /90 


Length : 1330M ; Dia : [ 1800 Ø mm ) 


Asset ID -524 


Storm Water Drainage 524 Sector 90 /93 Part 


Length : 1000M ; Dia : [ 1600 mm ] 


Asset ID - 525 


Storm Water Drainage 525 Sector 370 to 102 


Length : 2898M ; Dia : [ 3 (N ) x5500x2700 , C ] 


Asset ID -526 


Storm Water Drainage 526 Nazafgarh drain 


Length : 15115M ; Dia : 20000x200 


Asset ID - 527 


Storm Water Drainage 527 Sector 69 to 84 


Length :8190M ; Dia : 4500x2420 


Asset ID - 528 


Storm Water Drainage 528 Sector 68 /69 


Length : 1820M ; Dia : 800 mm 
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Asset ID - 529 


Storm Water Drainage 529 Sector 77 / 78 


Length : 1700M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -530 


Storm Water Drainage 530 Sector 76 /77 


Length : 1765M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -531 


Storm Water Drainage 531 Sector 79 to 83 


Length : 7380M ; Dia : 900 mm 


Asset ID - 532 


Storm Water Drainage 532 Sector 70 , 70A / 75 


Length : 2625M ; Dia : 800 mm 


Asset ID -533 


Storm Water Drainage 533 Sector 70/70A part 
Length : 510M ; Dia : 600 mm 


m 


Asset ID -534 


Storm Water Drainage 534 Sector 69/ 70 & 68 / 70A 


Length : 3060M ; Dia :900 mm 


Asset ID - 535 


Storm Water Drainage 535 Sector 70 /70A 


Length ; 790 M Dia 600 mm 


Asset ID - 536 


Storm Water Drainage 536 Outer road Sector 70A 


Length : 590M ; Dia: 600 mm 


Asset ID -537 Storm Water Drainage 537 Sector 88A/88B 


m 


Length : 1415M ; Dia : (2500x2250 , C ] 


Asset ID -538 


Storm Water Drainage 538 Sector 89A / 95A 


Length : 783M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -539 


Storm Water Drainage 539 Sector 36B /88 


Length : 1600m , Dia [8500x2430, C ] 
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Asset ID - 540 


Storm Water Drainage 540 Sector 36A to 79B 


Storm Water Drainage ( Planned ). This is planned but land has so far not 
been acquired .] 


Asset ID -541 


Storm Water Drainage 541 Sector 99 A Outer Part 


Length 1000 M , Dia [ 1200x1000 , C ] 


Asset ID -542 


Storm Water Drainage 542 Sector 90 /90A 


Length : 1400 M , Dia : [1200x900 ) 


Asset ID -543 


Storm Water Drainage 543 Sector 102/ 102A 


Length : 1550 M , Dia :[2 (N ) x5000x1800,C ] 


Asset ID -544 


Storm Water Drainage 544 Sector 103/ 107 


Length : 2100 M , Dia :[2 (N ) x5000x1800, C ] 


Asset ID -545 


Storm Water Drainage 545 Sector 36B / 37B 


Length : 1700 M ; Dia : [ 1200 mm ] 


Asset ID -546 


Storm Water Drainage 546 Sector 36B Part 


Length : 1180 M ; Dia : [2400 mm ] 


Asset ID -547 


Storm Water Drainage 547 Sector 36 /37B 


Length : 1065 M ; Dia : [ 1200 Ø mm ) 


Asset ID -548 


Storm Water Drainage 548 Sector 36 /36A 


Length : 1265 M ; Dia : ( 1000 ° mm ] 


Asset ID -549 


Storm Water Drainage 549 Sector 37A / 37B 


Length : 1650 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 550 


Storm Water Drainage 550 along Railway Line Sector 37D 


Length : 1250 M , Dia :( 2000x1500 , C ] 
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Asset ID -551 Storm Water Drainage 551 Sector 9B /37C 

Length : 1350 M ,Dia:[ 1500x1500 ,C] 


Asset ID -552 


Storm Water Drainage 552 Sector 7 to 3A 


Length : 2510 M ; Dia : ( 1800x1200 , C ] 


Asset ID - 553 


Storm Water Drainage 553 Sector 5 to 9A (Rly Line) 


Length : 1510 M ; Dia : ( 900x600 , C ] 


Asset ID - 554 


Storm Water Drainage 554 Sector 4 to 9B 


Length : 2980 M ; Dia: (900x600C ] 


Asset ID - 555 


Storm Water Drainage 555 Sector 9B to 9A 


Length : 780 M ; Dia : [2440x1375 , C ] 


Asset ID - 556 Storm Water Drainage 556 Along Outer road Sector 24 


Length : 2460 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -557 Storm Water Drainage 557 Outer road Sector 67 A 


Length : 3300 M , Dia : [12000 ] 


Asset ID -558 


Storm Water Drainage 558 Sector 67/68 (Sohna road ) 


Length : 1400 M , Dia :[1200 % ] 


Asset ID- 559 


Storm Water Drainage 559 Sector 114 /115 
Length : 1250 M ,Dia : [1200x900 , C] 


Asset ID -560 Storm Water Drainage 560 Sector 112/ 114 


ru 


Length : 1125 M ,Dia : [ 1500x1500 .C ] 


Asset ID -561 Storm Water Drainage 561 Sector 108 Part 


Length : 1350 M ,Dia :[1500x1500. C ] 
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Asset ID - 562 


Storm Water Drainage 562 Sector 103/106 


Length : 2125 M , Dia :[2500x1500 .C ] 


Asset ID -563 


Storm Water Drainage 563 Sector 105 /110 


Length : 740 M ; Dia: [1200x900, C ] 


Asset ID - 564 


Storm Water Drainage 564 Sector 106 / 109 


Length : 1600 M , Dia :[ 1500x1500.C ] 


Asset ID -565 


Storm Water Drainage 565 Sector 108/ 109 


Length : 500 M , Dia : [ 1200x900 ,C ] 


Asset ID - 566 


Storm Water Drainage 566 Sector 105 /106 part 


Length: 900 M ; Dia : [1200x900 , C ] 


Asset ID - 567 Storm Water Drainage 567 Sector 103 / 104 


n 


Length : 1300 M ,Dia:[1200x900 .C ] 


Asset ID - 568 


Storm Water Drainage 568 Sector 101 part 


Length : 260; Dia : 1200x900 


Asset ID -569 Storm Water Drainage 569 Sector 109/110 


Length : 1200 M , Dia : [1200x900. C ] 


Asset ID -570 


Storm Water Drainage 570 Sector 111/ 113 


Length : 1250 M ,Dia:[ 1200x900 .C ] 


Asset ID - 571 


Storm Water Drainage 571 Sector 43 /52A & 52 part 


Length : 1194 M ; Dia : [1000 mm ] 


Asset ID - 572 


Storm Water Drainage 572 Sector 50 /51 


Length : 1020 M ,Dia : [1600 ° mm ] 
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Asset ID -573 


Storm Water Drainage 573 Sector 51/57 


Length : 1500 M ,Dia :[1600 ° mm ) 


Asset ID -574 


Storm Water Drainage 574 Sector 46 & 47 


Length : 400 M ,Dia : [ 1000 Ø mm ] 


Asset ID -576 


Storm Water Drainage ; 576 Sector 31 / 32 


Length : 830 M ; Dia : [10000 mm ] 


Asset ID - 577 


Storm Water Drainage 577 Sector 30 / 31 


Length : 870 M ; Dia : [1200 $ mm ] 


Asset ID - 578 


Storm Water Drainage 578 60 /61 

Length : 921 M ,Dia :[ 7000 mm ) 


Asset ID - 579 


Storm Water Drainage 579 Sector 87 /91 


Length : 1256 M ; Dia : [ 1600 mm ] 


Asset ID - 580 


Storm Water Drainage 580 Sector 84 /88 


Length : 1455 M ; Dia : [3040x1820, C ] 


Asset ID - 581 


Storm Water Drainage 581 Sector 86 to 84 


Length : 680 M ; Dia : [2430x1820 , C ] 


Asset ID - 582 


Storm Water Drainage 582 Sector 84 /85 Part 


Length : 540 M ; Dia : [600 mm ] 


Asset ID -583 


Storm Water Drainage 583 Sector 82 /83Part 


Length : 685 M ; Dia : [1600 mm ] 


Asset ID - 584 


Storm Water Drainage 584 Sector 82 /83 Part 


Length : 300 M ; Dia : [ 1800 $ mm ] 
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Asset ID - 585 


Storm Water Drainage 585 Part Sector 96 / 97 


Length : 1700 M , Dia : [ 1800 6 mm] 


Asset ID - 586 


Storm Water Drainage 586 Part Sector 9B /95 


Length : 1625 M , Dia : ( 2430x1820, C ] 


Asset ID - 587 


Storm Water Drainage 587 Sector 88 /88A 


Length : 1330 M ; Dia: (4500x2430 ,C ] 


Asset ID - 588 


Storm Water Drainage 588 Sector 89/89A 


Length : 1360 M ; Dia : [4000x2430, C ] 


Asset ID - 589 


Storm Water Drainage 589 Part Sector 95A/ 95B 


Length : 1650 M ; Dia :[ 1200x900 , C ] 


Asset ID -590 


Storm Water Drainage 590 Sector 75A /75B part 


Length : 1250 M ; Dia : [1750x1500 , C ] 


Asset ID -591 Storm Water Drainage 591 Sector 89A /89B 


Length : 1375 M ; Dia :[2500x1800, C ] 


Asset ID -592 Storm Water Drainage 592 Sector 88A / 89A 


Length : 1025 M ; Dia : [1200x900 , C ] 


Asset ID - 593 


Storm Water Drainage 593 Railway line to Sector 99A 


Length : 1650 M ; Dia : [2500x2250, C ] 


Asset ID -594 


Storm Water Drainage 594 Sector 34 to NH8 


Length : 1510 M ; Dia : [2 ( N )x4000x2700 , C ] 


Asset ID -595 Storm Water Drainage 595 NH8 to Sector 37 


Length : 600 M ; Dia : (2400 ° mm ] 
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Asset ID - 596 


Storm Water Drainage 596 Sector 37 to 370 


Length : 1400 M ; Dia :[4000x3050 , C ] 


Asset ID -597 Storm Water Drainage 597 NH8 to Sector 10A 


Length : 500 M ; Dia : [600 mm ] 


Asset ID - 598 


Storm Water Drainage 598 Sector 10A to 10 


Length : 850 M ; Dia: [2440x1375 , C ] 


Asset ID -599 


Storm Water Drainage 599 Sector 10A to 9A 


Length 1280 M , Dia [3650x1375 , C ] 


Asset ID -600 


Storm Water Drainage 600 Sector 9A to Rly Line 


Length : 450 M ; Dia : [3050x1375 , C ] 


Asset ID -601 Storm Water Drainage 601 Sector 37C /37D 


Length : 1025 M , Dia : [1200x1000 ) 


Asset ID -602 


Storm Water Drainage 602 Sector 9B Part 


Length : 850 M , Dia : [1750x1500 ) 


Asset ID - 604 Storm Water Drainage 604 Atul Kataria chowk to Sector 13 


Length : 2365 M , Dia : [2440x1650 , C ] 


Asset ID -605 


Storm Water Drainage 605 Sector 14 / 17 


Length: 1800 M , Dia:[1500x1200.C ] 


Asset ID -606 


Storm Water Drainage 606 Sector 23 /23A 


Length : 1780 M ; Dia: [ 3050x1980 , C ] 


Asset ID -607 


Storm Water Drainage 607 Outer road Sector 114 


Length : 525 M , Dia :[ 1200x900, C ] 
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Asset ID -608 Storm Water Drainage 608 Sector 104 / 105 


Length : 1050 M , Dia : [1200x1000 , C ] 


Asset ID -609 


Storm Water Drainage 609 Sector 37A / 37B 


Length 1950 M ; Dia [3 [N ] 4200x3300, C ] 


Asset ID -610 


Storm Water Drainage 610 Sector 72 A to Sector 34 


Length : 1560 M ; Dia : [2 (N )x3700x2730 , C ] 


Asset ID -611 


Storm Water Drainage 611 Sector 114 to Najafgarh Drain 


Length : 750 M ; Dia : [2 (N ) x3900x2000 , C ] 


Asset ID -612 


Storm Water Drainage 612 Sector 112 /113 


Length : 1375 M ; Dia :[1200x900, C ] 


Asset ID -613 


Storm Water Drainage 613 Sector 12A / 13 


Length : 900 M ; Dia: ( 900x900, C ] 


Asset ID -614 


Storm Water Drainage 614 Sector 106 / 108 


Length: 1175 M ,Dia [2(N )x1500x900, C ] 


Asset ID -615 


Storm Water Drainage 615 Sector 106 to Najafgarh Drain 


Length : 1800 M ; Dia : [3 (N ) x7000x2100 , C ] 


Asset ID -617 


Storm Water Drainage 617 Sector 102A / 103 


Length : 1700 M , Dia :[1200x1500 ,C ] 


Asset ID - 618 


Storm Water Drainage 618 Sector 102A/ 107 ( Part) 


Length : 650 M , Dia : [2(N )x4250x800 , C ] 


Asset ID -619 


Storm Water Drainage 619 Sector 101/ 102 


Length : 225 M , Dia :[ 1200x900 ) 
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Asset ID -620 


Storm Water Drainage 620 Sector 107 to Najafgarh Drain 


Length : 3100 M ; Dia : Top [20x2M ] 


Asset ID -621 


Storm Water Drainage 621 Sector 102 to Part 107 


Length : 2900 M ; Dia : [3 ( N ) x6700x2730 , C ] 


Asset ID -622 


Storm Water Drainage 622 Sector 102 / 107 (Part) 


Length : 1300 M , Dia :[1200x900, C ] 


Asset ID -623 


Storm Water Drainage 623 Part Outer Sector 99A 


Length : 1200 M , Dia :[1200x900, C ] 


Asset ID - 625 


Storm Water Drainage 625 Sector 55/58 ( SPR ) 


Length : 250 M ; Dia : (4500x2420 , C ] 


Asset ID -626 


Storm Water Drainage 626 Sector 56 /61 Part (SPR ) 


Length : 840 M , Dia: [1800 $ mm ] 


Asset ID -627 Storm Water Drainage 627 Sector 56 /61 ( SPR ) 


Length : 1020 M , Dia : [2 (N ) x3000x2120 , C ] 


Asset ID -628 Storm Water Drainage 628 Sector 57/62 (SPR ) 


Length : 1680 M , Dia : [2 (N )x3200x2120, C ] 


Asset ID -629 


Storm Water Drainage 629 Sector 50/65 (SPR ) 


Length : 1620 M , Dia : [2 (N ) x3200x2120 , C ] 


Asset ID -630 


Storm Water Drainage 630 Sector 49/66 (SPR ) 


Length : 1650 M , Dia : [2 ( N )x3500x2120 , C ] 


Asset ID -631 


Storm Water Drainage 631 Sector 65 /66 


Length : 1590 M , Dia :[2000x1500, C ] 
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Asset ID -632 


Storm Water Drainage 632 Sector 61/62 


Length : 1650 M , Dia :[11000 ] 


Asset ID -633 


Storm Water Drainage 633 Sector 60/63 


Length : 1000 M , Dia:[10000 ] 


Asset ID -634 Storm Water Drainage 634 Sector 63/64 


Length : 600 M ; Dia : [900 mm ] 


Asset ID -635 


Storm Water Drainage 635 64 /67 


Length : 1020 M ; Dia : [14000 ] 


Asset ID -636 


Storm Water Drainage 636 Sector 62 /65 


Length : 1850 M , Dia :[ 1800x1500 ,C ] 


Asset ID -637 Storm Water Drainage 637 Sector 111 /113 


Length : 1250 M ,Dia :[1200x900,C ] 


Asset ID -638 


Storm Water Drainage 638 Sector 109 / 110 


Length : 800 M ; Dia : [1200x1000, C ] 


Asset ID -639 


Storm Water Drainage 639 Sector 105 Part 


Length : 1500 M ; Dia : [1200x1000, C ] 


Asset ID -640 


Storm Water Drainage 640 Sector 103/ 104 


Length : 1500 M ; Dia : [ 1200x1000 , C ] 


Asset ID -641 


Storm Water Drainage 641 Rly Line to Sector 102A 


Length : 1050 M ; Dia: [2(N ) x4000x1500 , C ] 


Asset ID -642 


Storm Water Drainage 642 Sector 102 to 102A 


Length : 950 M ; Dia : [ 1200x900 , C ] 
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Asset ID -643 


Storm Water Drainage 643 Sector 89 /93 Part 


Length : 235 M ; Dia :[3400x1820 , C ] 


Asset ID -644 


Storm Water Drainage 644 Sector 89/ 90 


Length : 455 M ; Dia : [800 ° mm ] 


Asset ID -645 


Storm Water Drainage 645 Sector 89/93 


Length : 710 M ; Dia : [1800 


mm ] 


Asset ID -646 Storm Water Drainage 646 Sector 88 /89 


Length : 600 M ; Dia: [700 mm ] 


Asset ID -647 


Storm Water Drainage 647 Sector 88 /89 


Length : 1000 M ; Dia : [ 12000 mm ] 


Asset ID -648 


Storm Water Drainage 648 Sector 81/M6 Part 


Length : 460 M ; Dia : [700 ° mm ] 


Asset ID -649 


Storm Water Drainage649 Sector 81/M6 Part 


Length : 1145 M ; Dia : [1200 $ mm ] 


Asset ID -650 


Storm Water Drainage 650 Sector 87 /M6 


Length : 935 M ; Dia : [ 1200 mm ] 


Asset ID -651 


Storm Water Drainage 651 Sector 81/86 Part 


Length : 535 M ; Dia : [ 1600 9 mm ] 


Asset ID -652 


Storm Water Drainage 652 Sector 81/86 


Length : 1125 M ; Dia : [1800 $ mm ] 


Asset ID - 653 


Storm Water Drainage 653 Sector 82 /85 
Length : 1260 M ; Dia : (2430x1820, C ] 
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Asset ID -654 


Storm Water Drainage 654 Sector 37D 


Length : 850 M ; Dia : [ 1000 ° mm ] 


Asset ID -655 


Storm Water Drainage 655 Sector 13 / 14 part 


Length : 760 M ; Dia : [900 mm ] 


Asset ID -656 


Storm Water Drainage 656 Sector 58 /61 


Length : 1020 M ; Dia : [ 1800x1200, C ] 


Asset ID - 657 


Storm Water Drainage 657 Sector 59 /61 


Length : 1050 M ; Dia : [200 Ø mm ] 


Asset ID -658 


Storm Water Drainage 658 M15 to Sector 91 


Length : 495 M ; Dia: [8000 mm ] 


Asset ID -659 Storm Water Drainage 659 Sector 109 / 112 


Length: 575 M ; Dia : [ 1200x900 , C ] 


Asset ID -660 


Storm Water Drainage 660 Sector 110A to 113 


Length : 1280 M ; Dia : [2(N ) x3300x2000 , C ] 


Asset ID -661 


Storm Water Drainage 661 Sector 100 / 101 


Length : 780 M ; Dia : 1200 mmx900 mm ] 


Asset ID -662 


Storm Water Drainage 662 Sector 56 /57 


Length : 1220 M ; Dia : (4000x1800, C ] 


Asset ID -663 


Storm Water Drainage 663 Sector 90 to 37D 


Length :260; Dia : 1200x900 


Asset ID -664 


Storm Water Drainage 664 Sector 94 /95 


Length : 1320 M ; Dia : [ 3040x1820 , C ] 
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Asset ID -665 


Storm Water Drainage 665 Sector 90 /93 Part 


Length : 490 M ; Dia : [ 1600 Ø mm ) 


Asset ID -666 


Storm Water Drainage 666 Sector 86 /90 Part 


Length : 240 M ; Dia : [16000 mm ] 


Asset ID -667 


Storm Water Drainage 667 Sector 83/84 part 


Length : 470 M ; Dia :[3040x2430, C ] 


Asset ID -668 


Storm Water Drainage 668 Sector 86 /87 Part 


Length : 445 M ; Dia : [600 


mm ] 


Asset ID - 669 


Storm Water Drainage 669 Sector 86 /87 Part 


Length : 825 M ; Dia : [ 800 9 mm ] 


Asset ID -670 


Storm Water Drainage 670 Sector 92 /93 


Length : 1562 M ; Dia : [650 Ø mm ] 


Asset ID -671 


Storm Water Drainage 671 Sector 82A /M6 Part 


Length : 490 M ; Dia : [800 9 mm ) 


Asset ID -672 Storm Water Drainage 682 Sector 81/82A 


Length : 245 M ; Dia : [900 Ø mm ) 


Asset ID -673 Storm Water Drainage 673 Sector 81/82 


Length : 735 M ; Dia : [600 0 mm ) 


Asset ID -674 Storm Water Drainage 674 Sector 85 /86 


Length : 695 M ; Dia : [600 Ø mm ] 


Asset ID -675 


Storm Water Drainage 675 Sector 85 /86 


Length : 525 M ; Dia : [ 1200 $ mm ] 
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Asset ID -676 


Storm Water Drainage 676 Sector 89 /94 


Length : 400 M ; Dia : [ 3040x1820 , C ] 


Asset ID -677 


Storm Water Drainage 677 Sector 82A /83 Part 


Length : 230 M ; Dia : [6000 mm ] 


Asset ID -678 


Storm Water Drainage 678 Sector 82A /83 Part 


Length : 465 M ; Dia : [800 $ mm ] 


Asset ID - 679 


Storm Water Drainage 679 Sector 36A Part/83 


Length : 1150 M ; Dia : [ 1400 $ mm ] 


Asset ID - 680 


Storm Water Drainage 680 Sector 83 /Part 36A 


Length : 240 M ; Dia : [ 3650x2430 , C ] 


Asset ID - 681 Storm Water Drainage 681 Sector 36A/ 84 


Length : 1450 M ; Dia : [5500x2430, C ] 


Asset ID -682 


Storm Water Drainage 682 Sector 56 /61 Part (SPR ) 


Length : 240 M ; Dia : (4500x2420 , C ] 


Asset ID -683 


Storm Water Drainage 683 Creeks between sector 54 , 55 & 56 


Length : 3285 M ; Dia : 2400x1200 ) 


Asset ID -684 Storm Water Drainage 684 Sector 53/54 


Length : 1420 M ; Dia : 2400x1200 


Asset ID -685 Storm Water Drainage 685 Sector 42 /53 


Length : 2930 M ; Dia : 2400x1800 


Asset ID -686 


Storm Water Drainage 686 Sector 26A /42 


Length :520 M ; Dia : 600 mm 
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Asset ID -687 


Storm Water Drainage 687 Sector 20 Part 


Length : 820 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -688 


Storm Water Drainage 688 Sector 18 /19 


Length :500 M ; Dia :600 mm 


Asset ID -689 


Storm Water Drainage 689 Sector 110A / 111 


Length : 725 M ; Dia : [ 1200x900, C ] 


Asset ID -690 


Storm Water Drainage 690 outer road Sector 58 


ro 


Length : 1400 M ; Dia : [1200 ° mm ] 


Asset ID -691 


Storm Water Drainage 691 Outer road Sector 59 /63A 


Length : 850 M ; Dia: [ 7000 mm ] 


Asset ID -692 


Storm Water Drainage 692 Outer road sector 64 


Length : 900 M ; Dia : [ 1400 $ mm ] 


Asset ID - 693 


Storm Water Drainage 693 Outer road sector 68 


Length : 1070 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID -694 


Storm Water Drainage 694 Sector 88B /89B 


Length : 425 M ; Dia :[1200x900 , C ] 


Asset ID -695 


Storm Water Drainage 695 Sector 36B /88 


Length : 2450 M ; Dia: 5500x2700 


Asset ID -696 


Storm Water Drainage 696 Sector 33/ 47 


Length : 1100 M ; Dia : [3700x1500 , C ] 


Asset ID -697 


Storm Water Drainage 697 Sector 16 to Signature tower 


Length : 1440 M ; Dia : (900x900 , C ] 
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Asset ID -698 


Storm Water Drainage 698 Sector 27 /43 


Length : 1680 M ; Dia : (900x900 , C ] 


Asset ID -699 


Storm Water Drainage 699 Sector 26 to 25 


Length :185 M ; Dia : [1200x900 , C ] 


Asset ID - 700 Storm Water Drainage 700 Sector 29 /27 


Length : 855M ; Dia : (900x900 , C ] 


Asset ID - 701 


Storm Water Drainage 701 Sector 28 /29 


Length : 1150 M ,; Dia : (900x900 , C ] 


Asset ID - 702 


Storm Water Drainage 702 Sector 25 Part 


Length : 240 M ; Dia: (900x900 , C ] 


Asset ID - 703 


Storm Water Drainage 703 Sector 27 /43 


Length : 1680 M ; Dia : (900x900 , C ] 


Asset ID -704 


Storm Water Drainage 704 Sector 18 part and Ammunition depot 
Length : 415 M ; Dia: ( 1200x900, C ] 


Asset ID - 706 


Storm Water Drainage 706 Sector 18 part / Ammunition depot 


Length : 320 M , Dia [ 900x900 , C ] 


Asset ID - 707 


Storm Water Drainage 707 Sector 20 /21 


Length : 2742 M ; Dia : (900x900 , C ] 


Asset ID -708 


Storm Water Drainage 708 Old Delhi road to Sector 23 


Length :920 M , [ Dia : 2444x1520, C ] 


Asset ID -709 


Storm Water Drainage 709 Sector 19 /21 


Length : 600 M ; Dia : (900x900 , C ] 
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Asset ID -710 


Storm Water Drainage 710 Rly Line to Sector 110A 


Length : 1280 M ; Dia:[2 (N ) x3300x2000 , C ] 


Asset ID -711 


Storm Water Drainage 711 Sector 112 to 115 


Length : 2050 M ; Dia : [2 (N )x3300x2000, C ] 


Asset ID -713 


Storm Water Drainage 713 Sector 2 to Rly Line 


Length : 225 M ; Dia : [ 2200x6000, C ] 


Asset ID - 714 


Storm Water Drainage 714 Sector 19 to 22 


Length : 900 M ; Dia : (900x900, C ] 


Asset ID -715 


Storm Water Drainage 715 Sector 3 to 2 (Palam Vihar) 


Length : 1200 M ; Dia : (900x900 , C ] 


Asset ID - 717 


Storm Water Drainage 717 Sector 5 Chowk to 3 Railway line 


Length : 1254 M ; Dia: [1830x910 , C ] 


Asset ID -718 Storm Water Drainage 718 Sector 52A/ 53 


Length : 2638 M ; Dia : (3000x1800 ] 


Asset ID -719 


Storm Water Drainage 719 Sector 42/43 


Length : 3000 M ; Dia : (2000x1500 ) 


Asset ID -720 


Storm Water Drainage 720 Sector 45/52 


Length : 1161 M ; Dia : [ 1000 mm ] 


Asset ID - 1727 Storm Water Drainage ; Sector 50 /47 


Length : 803M ; Dia : (2400x1200 , C ] 


Asset ID - 1728 Storm Water Drainage ; Sector 47 / 49 


Length : 1212 ; Dia : [2700x1500 , C ] 
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Asset ID - 1729 Storm Water Drainage; Sector 51/52 

Length : 1111M ; Dia : [ 1000 0 mm ] 


Asset ID - 1730 Storm Water Drainage; Sector 30 /41 


Length : 1128 ; Dia : ( 1000 mm 


Asset ID - 1731 Storm Water Drainage ; Sector 90 /91 


Length : 480 ; Dia : [900 mm ] 


Asset ID - 1732 Storm Water Drainage ; Rly Line to Sector 106 


Length : 1600; Dia : [2x4500x2100 , C ] 


Asset ID - 1733 Storm Water Drainage ; Sector 1/2 Palam Vihar 


Length : 930 ; Dia : [3354x1830, C ] 


Asset ID - 1734 Storm Water Drainage ; Sector 43/44 


Length : 1300M ; 


Dia : [ 800 mm ] 


Asset ID - 1735 Storm Water Drainage ; Sector 39 /40 


Length : 386M ; Dia : [800 $ m 
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SCHEDULE E 
(See item (a ) of sub - clause (1 ) of clause 3 ) 


INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS – Recycle Water Network 

(Haryana Shehri Vikas Pradhikarn ) 


Asset ID - 1914 Recycle 1914 sector 16 / sector 15 


Length : 615 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID - 1915 Recycle 1915 Sector 55 to Sector 56 


Length : 1240 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID - 1916 Recycle 1916 Sector 56 to Sector 61 corner 


Length : 1695 M ; Dia : 250 mm 


Asset ID - 1917 Recycle 1917 Sector 52A to Sector 61 Corner . 


Length : 1690 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 1918 Recycle 1918 Sector 61 to Sector 62 . 


Length : 1000 M ; Dia : 250 mm 


Asset ID - 1919 Recycle 1919 Sector 62 to Sector 66 


Length : 3000 M ; Dia : 300 mm 


Asset ID - 1920 Recycle 1920 Sector 47 to Sector 48 . 


Length : 300 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1921 Recycle 1921 Sector 48 to Sector 49 corner . 


Length : 650 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1922 Recycle 1922 Sector 49 to Sector 50 corner . 


Length : 900 M ; Dia : 300 mm 


Asset ID - 1923 Recycle 1923 Sector 47 to Sector 33 corner. 


Length : 675 M ; Dia : 600 mm 
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Asset ID - 1924 Recycle 1924 Sector 50 to Sector 50 centre . 


Length : 1680 M ; Dia : 150 mm 


Asset ID - 1925 Recycle 1925 Sector 47 to Sector 11 corner . 


Length : 2600 M ; Dia : 400 mm 


Asset ID -1926 Recycle 1926 Sector 11A to Sector 15. 


Length : 500 M ; Dia : 350 mm 


Asset ID - 1927 Recycle 1927 Sector 32 to Sector 32 corner . 


Length : 800 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 1928 Recycle 1928 Sector 32 centre to Sector 30 . 


Length : 2150 M ; Dia : 300 mm 


Asset ID - 1929 Recycle 1929 Sector 30 to Sector 41 . 


Length : 1000 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 1930 Recycle 1930 Sector 30 to Sector 40 part. 


Length : 190 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 1931 Recycle 1931 Sector 30 to Sector 41 part. 


Length : 770 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 1932 Recycle 1932 Sector 30 to Sector 17 corner . 


Length : 350 M ; Dia : 300 mm 


Asset ID - 1933 Recycle 1933 Sector 17 to Sector 18 corner. 


brner 


Length : 750 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID - 1934 Recycle 1934 Sector 18 to Sector 18 center . 


Length : 1875 M ; Dia : 200 mm 
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Asset ID - 1935 Recycle 1935 Sector 17 to Sector 29 part. 


Length : 750 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID - 1936 Recycle 1936 Sector 32 to Sector 30 corner . 


Length : 2500 M ; Dia : 250 mm 


Asset ID - 1937 Recycle 1937 Sector30 center to Sector 16 center . 


Length : 500 M ; Dia : 150 mm 


Asset ID - 1938 Recycle 1938 Sector 30 to Sector 17 corner. 


Length : 1050 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID - 1939 Recycle 1939 Sector 30 corner to Sector 16 center . 


Length : 900 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID - 1940 Recycle 1940 sector 16 center to sector 14 


Length : 500 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID - 1941 Recycle 1941 sector 47 corner to sector 33 center 


Length : 575 M ; Dia : 400mm 


Asset ID - 1942 Recycle 1942 sector 47 corner sector 47 center 


Length: 1375 M ; Dia: 750 mm 


im 


Asset ID - 1943 Recycle 1943 sector 47 center to sector 38 center 


Length : 800 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID - 1944 Recycle 1944 sector 47 center to sector 46 corner 


Length : 650 M ; Dia : 450 mm 


Asset ID - 1945 Recycle 1945 sector 46 part to sector 46 center 


Length : 870 M ; Dia : 150 mm 
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Asset ID - 1946 Recycle 1946 sector 46 part to sector 47 center 


Length : 500 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 1947 Recycle 1947 sector 47 corner to sector 45 corner 


Length : 1250 M ; Dia : 400 mm 


Recycle 1948 sector 46 corner to sector 51 corner 

Length : 1083 M ; Dia : 150 mm 


m 


AssetID - 1949 Recycle 1949 sector 51 corner to sector 52 center 

Length : 1183 M ; Dia : 100 mm 


AssetID - 1950 Recycle 1950 sector 45 part 

Length : 382 M ; Dia : 100 mm 


m 


AssetID - 1951 Recycle 1951 sector 45 part 

Length : 340 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 1952 Recycle 1952 sector 45 corner to sector 45 center 

Length : 2000 M ; Dia : 400 mm 


AssetID - 1953 Recycle 1953 sector 44 corner to sector 44 center 

Length : 302 M ; Dia : 150 mm 


Asset ID - 1954 Recycle 1954 sector 44 corner to sector 29 corner 


Length : 875 M ; Dia : 400 mm 


Asset ID - 1955 


Recycle 1955 sector 29 corner to sector 29 center 


Length : 550 M ; Dia : 150 mm 


Asset ID - 1956 Recycle 1956 sector 29 part 


Length : 500 M ; Dia : 150 mm 


Asset ID - 1957 Recycle 1957 sector 44 part 


Length : 1650 M ; Dia : 400 mm 
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Asset ID - 1958 Recycle 1958 sector 44 part 


Length : 1250 M ; Dia : 350 mm 


Asset ID - 1959 Recycle 1959 sector 62 to sector 57 


Length : 717 M ; Dia : 150 mm 


Asset ID - 1960 Recycle 1960 sector 57 to sector 51 


Length : 892 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 1961 Recycle 1961 sector 51 to sector 52 


Length : 1518 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 1962 Recycle 1962 sector 61 to sector 58 


Length : 1710 M ; Dia : 350 mm 


Asset ID - 1963 Recycle 1963 sector 61 center to sector 60 


Length : 900 M ; Dia : 350 mm 


Asset ID - 1964 Recycle 1964 sector 61 center to sector 61 corner 


Length : 530 M ; Dia : 500 mm 


Asset ID - 1965 Recycle 1965 sector 56 to sector 57 


Length: 2315M ; Dia : 600mm 


2 


Asset ID - 1966 Recycle 1966 sector 50 to sector 62 center 


Length : 945 M ; Dia : 700 mm 


Asset ID - 1967 Recycle 1967 sector 62 center to sector 63 


Length : 719M ; Dia : 500mm 


Asset ID - 1968 Recycle 1968 sector 63 to sector 63A 


Length : 700M ; Dia : 500mm 
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Asset ID - 1969 Recycle 1969 Sector 73 to sector 74 


Length : 450M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1970 Recycle 1970 sector 73 to sector 71 


Length : 470M ; Dia : 600mm 


Asset ID - 1971 Recycle 1971 sector 69 part 


Length : 300M ; Dia : 900mm 


Asset ID - 1972 Recycle 1972 sector 48 part 


Length : 1100 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 1973 Recycle 1973 sector 48 / 72 


Length : 682 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID - 1974 Recycle 1974 sector 48 /69 


Length : 480 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID - 1975 Recycle 1975 sector 50 /65 


Length : 1500M ; Dia : 900mm 


Asset ID - 1976 Recycle 1976 sector 49 /66 


Length : 6825 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID - 1977 Recycle 1977 sector 49 to sector 66 corner 


Length : 3800 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1978 Recycle 1978 sector 65 to sector 64 


Length : 3800 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1979 Recycle 1979 sector 69 to sector 67 


Length : 1000 M ; Dia : 300 mm 
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Asset ID - 1980 Recycle 1980 sector 67 part 


Length : 1400 M ; Dia : 300 mm 


Asset ID - 1981 Recycle 1981 sector 98 to sector 92 


Length : 1850 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1982 Recycle 1982 sector 92 corner 92 center 


Length : 1850 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1983 Recycle 1983 sector 92 center to sector 94 


Length : 1650 M ; Dia : 700 mm 


Asset ID - 1984 Recycle 1984 sector 94 part 


Length : 700 M ; Dia : 300 mm 


Asset ID - 1985 Recycle 1985 sector 93 to sector 91 


Length : 1150 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1986 Recycle 1986 sector 86 /87 


Length : 870 M ; Dia : 700 mm 


Asset ID - 1987 Recycle 1987 sector 86 to sector 81 


Length : 1875 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 1988 Recycle 1988 sector 86 to sector 85 


Length : 2400 M ; Dia : 1200 mm 


Asset ID - 1989 Recycle 1989 sector 85 to sector 84 


Length : 1100 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID - 1990 Recycle 1990 sector 88 /89 


Length : 770 M ; Dia : 450 mm 
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Asset ID - 1991 Recycle 1991 sector 36A to 83 


Length : 550 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID - 1992 Recycle 1992 sector 82 to sector 83 


Length : 1350 M ; Dia : 300 mm 


Asset ID - 1993 Recycle 1993 sector 85 to sector 84 corner 


rner 


Length : 1080 M ; Dia : 400 mm 


Asset ID - 1994 Recycle 1994 sector 36A to 36B 


Length : 6350 M ; Dia : 1500 mm 


Asset ID - 1995 Recycle 1995 sector 88B to 101 


Length : 6350 M ; Dia : 1500 mm 


Asset ID - 1996 Recycle 1996 sector 102 to 103 


Length : 1680 M ; Dia : 1600 mm 


Asset ID - 1997 Recycle 1997 sector 103 to 105 


Length : 2330 M ; Dia : 1600 mm 


Asset ID - 1998 Recycle 1998 sector 103 to sector 105 


Length : 1000 M ; Dia : 700 mm 


Asset ID - 1999 Recycle 1999 sector 106 to 110 


Length : 850 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 2000 Recycle 2000sectoe 66 /67 


Length : 3800 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID -2001 Recycle 2001 sector 69 to sector 70 


Length : 1200 M ; Dia : 900 mm 
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Asset ID - 2002 Recycle 2002 sector 87 / 89 


Length : 1600 M ; Dia : 800 mm 


Asset ID - 2003 Recycle 2003 sector 92 /93 


Length : 528M ; Dia : 300mm 


Asset ID - 2004 Recycle 2004 sector 90 /91 


Length : 520 M ; Dia : 900 mm 


Asset ID -2005 Recycle 2005 sector 88 to sector 85 center 


Length : 390 M ; Dia : 600 mm 


Asset ID - 2006 Recycle 2006 sector 85 center to sector 84 center 


Length :447M ; Dia : 500mm 


Asset ID -2007 Recycle 2007 sector 88A to sector 99A 


Length : 6350 M ; Dia : 1500 mm 


Asset ID - 2008 Recycle 2008 sector 99 to sector 102A 


Length : 1680 M ; Dia : 1600 mm 


Asset ID - 2009 Recycle 2009 sector 90 /91 


Length : 600 M ; Dia : 1000 mm 


Asset ID -2010 


Recycle 2010 Sector 59 sector 60 


Length : 700 M ; Dia : 350 mm 


Asset ID - 2011 Recycle 2011 Sector 38 to sector 47 part 


Length : 126 M ; Dia : 200 mm 


Asset ID -2012 Recycle 2012 Sector 45 part 


Length : 490 M ; Dia : 100 mm 


Asset ID - 2013 Recycle 2013 Sector 43 /44 


Length : 848 M ; Dia : 200 mm 
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SCHEDULE F 

(See item (b ) of sub- clause ( 1) of clause 3) 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS- BUILDINGS INCLUDING 

STRUCTURES THEREON 


Sectors 


Name of site 


Serial 
Number 


Vacant site 


Total area of land 


Remarks 


38 


1 NO . 


45 . 0 Acres 


72 


1 NO . 


77 .00 Acres 


1 NO . 


Tau Devi Lal Stadium 
(i) 50 MLD STP at 
Behrampur 
( ii) 120 MLD STP at 
Behrampur 
(i) 68 MLD STP at 
Dhanwapur 
( ii) 100 MLD STP at 
Dhanwapur 


3 


104 


| 1 NO . 


51. 74 Acres 


9A 


1 NO . 


2 .75 Acres 


Main Pumping Station 
(MPS ) Dhanwapur 


99 


3 NO . 


171.00 Acres 


Water Treatment Plant 
Basai ( 20 MGD each ) 


| 3 NO . 


270 . 00 Acres 


Chandu Budhera Water 
Treatment Plant ( 22 
MGD each ) 


Boosting Station Sector 
51 


1 NO . 


8 .00 Acres 


8 


Bossting station sector 


| 1 NO . 


8 .00 Acres 


16 
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SCHEDULE G 
(see item ( c ) of sub - clause ( 1 ) of clause 3) 
LAND INCLUDING STRUCTURES THEREON 


Sectors 


Name of site 


Vacant site 


Total area of land 


Serial 
Number 


22 


1 No 


18 .76 Acres 


29 


Tau Devi Lal Park 
Leisure Valley Park 
Plaza Area Park 


1 No 


23 . 00 Acres 


29 


1 No 


12Acres 


Green Belt from Ambiance Mall to 
Rajiv Chowk , Along NH -8 


1 No 


8 .63 Acres 


4 
5 


29 
43 


Multi level Parking 


1 No 


1.23Acres 


52A 


Exhibition Park Cum Farmer s 
Market. 


1 No 


11 .41Acres 


Tau Devi Lal Biodiversity & 
Botanical Garden 


52A 


1 No 


63. 54Acres 


53 


6 . 13 Acres 


Hospital Building 
Public Library 
Bus Terminal 


1 No 
1 No 


1.08 Acres 


1 No 


1 . 90Acres 


11 


53 


Taxi Stand 


1 No 


0 .78Acres 


55 


Hospital Site 


1 No 


1 . 40 Acres 


13 


56 


1 No 


1. 50 Acres 


Hospital Site 
Hospital Building 


14 


67 


1 No 


7 . 98 Acres 
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